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PREFACE 


EPFBCTIVB  1  JULY  1988,  TEE  SURFACE  OBSBRVATIOH  CLIMATIC  SUMMARIES  (SOCS) 

REPLACED  TWO  OTHER  USAFEIAC  FRCSUCTS  OF  UXIO  STARDIRQ:  THE  RISSHO  (REVISED 
UHIFORM  SUMtART  OF  SURFACE  WEATHER  OBSERVATIOHS)  ARD  LISOCS  (LIMITED  SURFACE 
OBSERVATIOR  CLDWTIC  SUMMARY).  RUSSMOS  ARD  LISOCS  ROW  IR  EXISTERCE  WILL  COH- 
TIRUE  TO  BE  USED  UHTIL  THEY  ARE  EVERTUALLY  REPLACED  BY  SOCS. 

THIS  PRODUCT  HAS  BEER  ISSUED  IR  OTHER  FORMS  URDER  SEVERAL  OTHER  RAMES.  IT 
MAS  IRTROOUCED  IR  THE  EARLY  1940 'S  AS  THE  'SFCSUM,*  OR  ’SURFACE  SUIMARY.*  THE 
ORIGIRAL  ’USSHO,  ’  OR  ’URIFORM  SUfWARY  OP  SURFACE  WEATHER  (»SERVATIOHS,  *  DEBUTED 
IR  1946.  THE  USSHO  GRADUALLY  EVOLVED  IRTO  THE  ’RUSSWO’  ARD  THE  ’LISOCS.’  IT 
FIRALLY  BECAME  THE  REW  ’SURFACE  OBSERVATIOR  CLIMKIIC  SUBIARIES’  OR  ’SOCS’  IR 
JULY  1988. 

THE  SOCS  (LIKE  ITS  PREDECBSSOBS)  IS  PREPARED  BY  tnAFBIAC’S  OPERATIRO  LOCATIOR 
A  AT  ASHEVILLE,  RC  28801-2723.  HERB,  CLIMATOLOOISTS  USB  STATE-OF-THE-ART  OOM- 
PUTER  TBCHROLOGY  TO  SUMMRIEE  WEATHER  OBSERVATIOHS  COLLECTED  FROM  SELECTED  MIL¬ 
ITARY,  CIVILIAR,  ARD  FOREIOH  REFORTIRG  SIATIOHS.  SUHURIES  ARB  PREPARED  FROM  DATA 
THAT  HAS  BEER  OOLLBCTED,  QUALITT-CORTROLLBD,  ARD  STORED  IR  OL-A'S  WORLDWIDE  SUR¬ 
FACE  WEATHER  OBSERVATIOR  DATABASE. 

ALTHOUGH  PREVIOUS  VBRSIOHS  OF  THIS  PRODUCT  ORLY  OFFERED  SIX  PARTS,  SOCS  PROVIDES 
BIGHT  (A-B).  THE  ADDITIOHS  ARB  THE  CROSSWIRD  ARD  BEATIRG-COOLIRa  DEGREE  DAY  SIRBIARIBS. 
PRBCBDIRa  EACH  PART  IS  A  BRIEF  DISCUSSIOR  OP  THAT  PARTICULAR  PART,  A  DESCRIPTIOH 
OP  THE  DATA,  ARD  AR  EXPLAHRTIOH  OF  BOW  THE  DATA  IS  PRESBRTHD. 
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mitODUCTICI) 


SXKnOH  PERIOD  OP  RECORD. 

BOURLT  DKCR:  OCT  81  -  SEP  91  (AlRmTS). 

SUMUUtr  OP  DM  OKER:  HER  42  -  SEP  44,  JM  49  -  SEP  91  (FUU.  TIME). 


HOURS  SmtURIEBD:  0000  LST  THROUGH  2300  L8T. 

DRXR  SOURCES.  THESE  SUtMARIES  ARE  COWILBD  FROM  'BOURLT  OBSERVATIOMS*  AMD/ 
OR  SUmART  OP  DAT  DATA,*  DEPEHDIHG  OR  THE  PHBMOMERA  OR  OCCURRERCE  BBIHO 
SUIMARIEED.  THE  TWO  SOURCES  ARE  DEFIRBD  IR  'TERMS  BXPLAIRBD.* 


TERMS  EXPLAIRSD! 

BIVARIKTE  DISTRlBUnOR:  A  BIVARIATE  DISTRIBUTIOR  GIVES  THE  JOIRT  DIS- 
TRIBUnORS  OP  TWO  RELATED  VARIABLES.  AR  EXAMPLE  IS  THE  BIVARIATE  DI8- 
TRIBUnOR  OP  CEILIRG  ARD  VISIBILITIBS  IR  PART  D.  EACH  ROW  ARD  EACH  COL- 
UMI  OP  A  BIVARIATE  DISTRIBUTIOR  IS  A  PRBQUERCT  DISTRIBUTIOR.  JOIRT  PREQ- 
UBRCIBS  ARB  POURD  AT  THE  ROW-OOLUM(  IRTERSBCTIORS. 

BOURLT  OBSERVATIORSs  ALL  RECORD  OR  RECORD-SPECIAL  OBSERVATIORS  OH  AMS 
FORMS  lO/lOA  (OR  EQUIVAUDR)  AT  SCHEDULED  BOURLT  IRTERVALS. 

SUMWRT  OF  DAT  (SOD)  DATA:  DATA  COMPILED  PROM  ALL  AVAILABLE  OBSERVATIORAL 
SOURCES,  IRCLUDIRO  BOURLT  OBSERVATIORS,  SPECIAL  OBSERVATIORS,  REMARKS,  ARD 
ACTUAL  'SUMART  OF  DAT*  DATA  RECORDED  IR  OOLUMIS  44-73  OP  AMS  FORMS  lO/lOA 
(OR  B(2UIVALERT)  FOR  ART  GIVER  DAT.  ROTES  EXTREMES  OCCURRIRO  DURIRG  ROR- 
OPBRATIORAL  BOURS  ARD/OR  DATS  ARB  ROT  KEPLBC'fED  IR  THESE  SUNIARIES. 

HEARS  THE  SUI  OF  ALL  THE  VALUES  DIVIDED  BT  THE  RUMBER  OP  VALUES. 

mSURABLB  AHOURTs  ART  PRECIPITATIOR  OR  8R0NPALL  AMOURT  GREATER  THAR  A 
TRACE. 

ISDIARs  THE  MIDDLE  VALUE  NHBR  THE  VALUES  ARB  IR  ASCERDIRO  ORDER.  IP  THE 
RUMBER  OF  VALUES  IS  EVER,  THE  MEDIAE  IS  HALFMAT  BBIMBBR  THE  TWO  MIDDLE 
VALUES. 

PERCEHT  OCCURRERCE  FRBgUERCT  (POP)s  IR  RTATISTICS,  FREQUERCT  IS  THE  RUM- 

BBR  OP  TIMS  A  GIVER  COURT  OR  EVERT  OCCURS.  IR  THE  80CS,  THIS  IS  EXPRESSED 
AS  THE  PBRCBRT  OCCURRERCE  PRBQUBIKT  (POP),  WHERE  THE  PRBQUBRCT  (RUMBER  OF 
OCCURRBBCES)  IS  GIVER  AS  A  PERCBRT  OP  ALL  POSSIBLE  OCCURRBRCBS  IR  THE 
SAMPLE  (PERIOD  8UMARIEBD).  PUt  EXAMPLE,  IP  SBOM  PELL  OR  5  OUT  OF  100  OATS 
MB  COULD  EXPRESS  THE  'PBRCBRT  OCCURRERCE  PRBQUBRCT*  OP  SROH  AS  5  PERCERT 
OVER  THE  100-DAT  PERIOD.  MAT  BE  USED  IRTBRCHARtSABLT  WITH  'PBRCBRT  PREQUERCT 
OP  OCCURRERCE.* 

PERIOD  OF  RECORDS  THE  SIZE  OF  THE  OBSERVATIORAL  DATA  SAMPLE,  IR  TEARS. 
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PRBCIPITRTIOII:  A  TBRH  THAT  IRCLUDBS  BOIH  LigUID  PRBCIPITATIOR  AHD  NATBR 

wgfJvmxKT. 

SBUnARD  DSVIAXIOII:  A  HBASURS  OP  DI8PBHSIOH  OR  TB8  VARIABILITT  OP  1RB 
gOARTITT  OORCHBIBD  ABOUT  ITS  ARIMTIC  MAR.  TBR  LAROBR  THB  STARDABO 
KVUOnOR,  TBR  ORBATRR  TBR  VARIABILITT. 

TIHB  OORVBRTIORS;  ALL  TIMS  IR  TBB  SOCS  ARB  EXPRESSED  IR  LOCAL  STARDARD  TIM 

(L8T).  USERS  SSOULO  MAKE  APJU8TMRT8  PCRt  DATLIGBT  SAVIRO  TIMS  IR  TBBIR  AREAS. 
IR  SUMUUBS  TBAT  8B0H  DIURRAL  VARIATIOR8,  TBB  DATA  IS  SWMARIZBD  USIHO  TBE 
POLLOHIRO  STARDARD  I-BOUR  PERIODS  (ALL  LST): 


0000-0200 

0300-0500 

0600-0800 

0900-1100 


1200-1400 

1500-1700 

1800-2000 

2100-2300 


ROTE  1.  DURIRO  PART  TIM  PERIODS,  TBB  FIRST  ARD  LAST  3-BOUR  PERIODS  MAT  HAVE 
8IGRIFICART  8B0RIFALLS  IR  OBSERVATIOR  COURTS. 


ABBRBVIATIORS  USED: 


AMT 

AMOURT 

LT 

LESS  TBAR 

ARR 

ARHUAL 

M 

METER 

BARD 

bahoheter 

M 

MILLIBAR 

C 

CBRTIORADE  (CELSIUS) 

MPS 

METERS  PER  SBCORD 

DEO 

DBORBE 

ML 

HEAR  SEA  LEVEL 

DB 

ORT  BULB  TEMPERATURE 

MBAS 

MEASURABLE 

DP 

DEW  POIRT  TBMPERMURE 

RO. 

RDMER 

RQ 

BQOAL 

DBS 

OBSERVMIOR 

F 

PARRBR8BIT 

OBST 

OBSTRUCTIOR 

FREO 

FRBBEIHD 

POP 

PBRCBRT  OCCURRBRCE  FRBQUBRCT 

FT 

FEET 

PRBCIP 

PRECIPITMIOR 

6B 

ORBATER  THAR  OR  EQUAL  TO 

SD 

STARDARD  DEVIATIOR 

OHT 

ORBBRWICH  HEAR  TIM 

SOD 

SUMMART  OF  DAT 

or 

OREATBR  THAR 

TEMP 

mMPERATURB 

BD 

IRCHB8  OF  HERCURT 

TSTM 

TBURDERSTDRM 

BT 

HBIOBT 

VBBT 

VISIBILITT 

MS 

RRDIS 

VSR 

VISIOH 

LB 

L88S  THAR  OR  EQUAL  TO 

NB 

NET  BULB  TMPERATURE 

LST 

LOCAL  STARDARD  TIM 

NBAH 

ARS  FORM  lO/lOA 

UTC 

*OOORDIRATBD  URIVERSAL  TIM 

SMUART  nSCRIPTIOR:  A  BRIEF  DESCRIFTIOR  OP  TBE  DATA  PRECEDES  BACH  PART  IR  TBE  SOCS. 
*  UIC  REPLACED  CRT  OR  1  AIIOUST  1988 


ROTBt  OL-A/USAFETAC  DERIVES  8TATI0R  LKTITUDB/LOROITUDB  COORDIHATBS  ARD  AIRFIELD  ELBVATIOR 
DATA  FROM  TBE  AMS  MASTER  STATIOR  CATALOO.  TBIS  IRFOFMATIOR  IS  PRBSERTED  OH  THE  AHS  CLIMATIC 
BRIEF  FDR  EACH  STATIOR.  TBB  STATIOR  DMA  HAT  DIFFER  FROM  IRFORMMIOR  OORTAIRED  IR  THE 
SOCS  STATIOR  BISTORT  (DATA  SUPPLIED  BT  AW8  UMITS).  TBE  STMIOR  DATA  MAX  ALSO  VART  FROM  DATA 
PRBSBRTBD  IR  DOD  FLIOHT  IRFORMMIOH  PUBLICMIORS  (FLIP). 
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SraTIOR  HO. 


723865 


STATIOH  L0C8TICH  AHD  IRSTinJMEMT8TI0H  BISTORy 


OBOGRAPHICM.  LOCATIOH  «  HMfB 


Las  Vlagas  JMF,  HV 
Las  viagas  RFB,  HV 
Hsllis  AFB,  HV 


Type 

of 

Station 


Mar  42 
Jan  49 
Jan  50 
Mar  53 
Hov  63 
Dac  72 
Doc  80 
JOig  81 


Sap  44 
Kay  50 
S3 

Oct  63 
Dac  72 
Dac  80 
hag  81 
Jan  89 


W  115  02 
Saaa 
Saaa 
Saaa 


Sana 
H  36  14 


Data  of 
Changa 


SURPACB  NIHD  BQUIPHBHT  IRFORNKTIOH 
LOCKIIOH  I  TYPE  < 


TYPE  OF  TYPE  OF 

TRARSMITTER  RECORDER 


- REMARKS,  ADDITIONAL  EQUIP- 

TYPE  OF  I  BT  ABOVE  I  MEHT,  OR  REASON  TOR  CBANQS 
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B:  Bi  S;  Si 


PPPPFPPP 
PPPPPPPPP 
PP  PP 

PP  PP 

RPPPPPPPP 
PPPPPPPP 


AMAAA 
AJUUUUUA 
M  AA 

AA  AA 

AA  AA 

AAAAAAAAAA 
AAAAAAAAAA 
AA  AA 

AA  AA 

AA  AA 


RRRRRRRR 

RRRRRRRRR 

m  m 

RR  RR 

RRRRRRRRR 
RRRRRRRR 
RR  RR 
RR  RR 
RR  RR 

RR  RR 


TTTTTTTTTT 

TTTTTTTTTT 

ra 

TO 

TO 

TO 

TO 

TO 

TO 

TO 


AAAAAA 
AAAAAAAA 
AA  AA 

AA  AA 

AA  AA 

AAAAAAAAAA 
AAAAAAAAAA 
AA  AA 

AA  AA 

AA  AA 


A  -  1  -  1 
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PART  A 


AIMOSPHBRIC  PHEmHEKA  SUMARIBS 

THIS  PART  SUMARIZES  SPECIFlPn  ATMOSPHERIC  PHEIKMERA  IH  CATEGORIES  AS  FOLLOWS: 

THUHDERSTORMS:  ALL  REPORTED  OCCURRENCES  OF  THUNDERSTORMS,  TOUIADOES,  AND  WATERSPOUTS. 

LIQUID  PRECIPITAnON:  RAIN  OR  DRIZZLE  FALLING  TO  THE  GROUND  BUT  HOT  FREEZING. 

FREEZING  PRECIPITATICH:  FREEZING  RAIN  OR  FREEZING  DRIZZLE  (GLAZE). 

FROZEN  PRECIPITATION:  SHOW,  SNOW  PELLETS.  SLEET,  SNCW  GRAINS,  ICE  CRYSTALS,  ICE 
PELLETS.  IN  JANUARY  1968,  SNOW  PELLETS  BECAME  KNOWN  AS  SHALL  BAIL. 

BAIL:  ALL  OCCURRENCES  OF  HAIL. 

ALL  PRECIPITATION:  INCLUDES  ALL  OBSERVATIONS  REPORTING  PRECIPITATION.  BECAUSE 
MORE  THAN  ONE  TYPE  OF  PRECIPITATION  MAT  BE  INCLUDED  IN  THE  SAME  OBSERVATION, 

THE  SUM  OP  PERCENTAGES  IH  THE  INDIVIDUAL  CATEGORIES  MAT  EXCEED  THE  PERCENTAGES 
IH  THIS  CATEGORY. 

FOG:  INCLUDES  ALL  REPORTED  FOG,  ICE  FOG,  AND  GROUND  FOG. 

SHOKR  AND/OR  HAZE:  SHORE,  HAZE,  OR  COMBINATIONS  OF  THE  TWO. 

HLOWINa  SNOW:  ALL  REPORTS  OF  BLOHIRG  SHOW,  INCLUDING  DRIFTING  SNCW,  WHEN  REPORTED. 

DUST  Am/OR  SAND:  DUST,  SAND,  BLOWING  DUST,  BLOWING  SARD,  OR  COMBINATIONS  OF  THESE. 

BLOWING  SPRAT:  THE  'ALL  OBSTRUCTIONS  TO  VISION'  CATEGORY  ACCOUNTS  FOR  BLOWING 
SPRAT,  IF  AND  AS  REPORTBD. 

ALL  OBSTRUCTIONS  TO  VISION:  THIS  CATEGORY  INCUTOES  ALL  REPORTS  OF  OBSTRUCTIONS 
TO  VISION.  SINCE  THE  OCCURRENCE  OF  MORE  THAN  ONE  OBSTRUCTION  TO  VISION  MAT  BE 
REPORTED  IH  THE  SAME  OBSERVATION,  THE  SUN  OF  THE  PERCENTAGES  IH  THE  INDIVIDUAL 
CATEGORIES  NAT  EXCEED  THE  PERCENTAGES  IN  THIS  CATEGORY. 


SPECIFIED  PBEHOHBRA~FERCERT  OCCURRENCE  FREQUENCY. 

THESE  TABLES  GIVE  THE  PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY  (POF)  FOR  THE  ATMOSPHERIC  PHENOMENA 
SHOWN.  THE  DATA  NAS  TAKER  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS  ONLY,  AND  IS  SUMMARIZED  AS 
FOLLOWS: 

-  BY  EIGHT  3-BOUR  STAITOARD  TIME  PERIODS  FOR  EACH  MONTH  (ALL  YEARS  COMBINED). 

-  BY  MONTH  (ALL  YEARS  AND  ALL  HOURS  COMBINED). 

'  BY  YEAR  (ALL  TEARS  AND  ALL  HOURS  COMBINED). 


A  -  1  -  2 
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SPECIFIED  PHEEOHEEA— PERCEirr  OCCURBEl«CE  FREQUBHCY  (POP). 

THIS  TKBLE  IS  THE  ORLT  ONE  IR  PART  A  THAT  IS  PRODUCED  FROM  SUWARY  OF  DAY 
DATA.  DAYA  IS  SUHKARIZED  MORIHLY  ARD  ARRUALLY  FOR  ALL  YEARS  COMBIRED. 

THURDERSTORHS— PERCERT  OCCURRERCE  FREQUERCY. 

THIS  TABLE  GIVES  THE  PERCERT  OCCURRERCE  FREQUERCY  OF  THURDERSTOFMS  REPORTED  OR 
THE  HOURLY  OBSERVATIOR.  DATA  IS  SUMttRIZED  SAME  AS  TOR  FIRST  TABLE  IN  THIS  PART. 

SPECIFIED  FHERCMERA  VS  WIND  DIRECTION— PERCERT  OCCURRERCE  FREQUENCY. 

THESE  TABLES  INCLUDE  SUtMARY  Cff  MORTH  FCHt  ALL  HOURS  AND  YEARS  CCMBINED.  WIND 
DIRECnOR  CATEGORIES  ARE  AS  SPECIFIED  BY  THE  LOCAL  NEATHER  STATION. 


iniB  1:  REPORTIRG  PRACTICES  HAVE  CHARGED  WITH  TIME.  METAR  AMD  SYNOPTIC  REPORTING  STATIONS 
RECORD  (OR  AHS  FORMS  lO/lOA)  ARD  TRANSMIT  LORGLIME  ORLY  THE  HIGHEST  ORDER  ATMOS¬ 
PHERIC  PHEHOKBRA  THAT  AFFECTS  VISIBILITT.  METAR  STATIONS  STARTED  THIS  PROCEDURE  IR 
JANUARY  1968,  BUT  SYNOPTIC  8TATI0RS  ALWAYS  DID  IT  THAT  HAY.  IN  JANUARY  1970,  METAR 
STATIONS  STARTED  REOORDIRG  ALL  ATMOSPHERIC  PBEROMBRA  THAT  AFFECTED  VISIBILITY,  BUT 
CORTIRUBj  TO  TRANSMIT  ONLY  THE  HIGHEST  ORDER.  FOR  EXAMPLE,  IF  THE  RECORDED  OBS¬ 
ERVATIOR  INCLUDED  RAIR,  FOG  ARD  HAZE,  ORLY  THE  RAIN  HAS  TRANSMITTED.  BECAUSE  OF 
THESE  PROCEDURES,  THE  USAFETAC  DATABASE  WOULD  SHOW  ORLY  RAIR  AS  AN  (»STRUCTIOR. 
THEREFORE,  THE  ORSTRIICTIOR  TO  VISION  (ARD  TO  A  LESSER  EXTENT,  PRECIPITATION) 

SUMflUUES  FOR  METAR  AMD  SHIOPTIC  STATIONS  ARE  HIGHLY  QUESTIORABLE. 

ROTH  2:  FOREIGN  METAR  REPORTIRG  STATIORS  FREQUENTLY  DO  ROT  TRANSMIT  OBSTRUCTIONS  TO 
VISION  HRBR  VISIBILITIBS  EXCEED  1000  MEIERS. 


ROTE  3:  A  VALUE  OF  ’.0’  IR  ARY  SUWIARY  REPRESENTS  ONE  OR  MORE  OCCURRENCES  THAT,  IN 
AOORBGAIB,  AMOUNT  TO  LESS  THAR  .05  PERCERT. 

NOTE  4:  DURING  PART  TIME  PERIODS,  THESE  TABLES  MAY  ROT  ACCURATELY  REFLECT  NIGHTTIME 
ARD/OR  HEEKERD  OCCURRENCES  OF  CERTAIN  PHENOMENA. 


A  -  1  -  3 
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OPERKrUIQ  UXATIGH  *A*  PBRCBirrAGE  FBEQUERCY  OF  BCURS  WITB  VARIOUS  A3M08PBBR1C  PHEHOMERA 

USAPEXAC,  ASHBVIU.B  HC  PROM  HOURLY  OBSBRVATICHS 

smioil  HUMBER:  723865  STATIOH  RAME:  HELLIS  AFB/LAS  VEGAS  HV  PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 


VST  TO 

OTC:  ♦  8 

MOHTB: 

JAN 

HOURS 

(ia») 

T8IMS 

LIQUID 

PRBCIP 

FRBBZ 

PRBCIP 

FROEEH  HAIL 

PRBCIP 

ALL 

PRBCIP 

FOG 

SMOKE 

C/OR 

HAZE 

BLOWIRS 

SNOW 

DUST 

C/OR 

SARD 

ALL 

OBST 

TO  VSR 

TOTAL 

NO.  OF 

OBS 

00-02 

2.8 

.3 

3.1 

3.1 

930 

03-05 

3.1 

.1 

3.2 

.6 

3.9 

930 

06-08 

3.7 

3.7 

1.5 

.1 

5.3 

930 

09-11 

3.4 

3.4 

1.6 

.5 

5.6 

930 

12-14 

2.9 

2.9 

1.0 

3.9 

930 

15-17 

2.8 

2.8 

1.2 

4.0 

930 

18-20 

1.9 

1.9 

.3 

2.3 

930 

21-23 

2.4 

2.4 

.1 

2.5 

930 

ALL 

SOURS 

2.9 

.1 

2.9 

.8 

.1 

3.8 

7440 

HONTH: 

FEB 

00-02 

3.2 

3.2 

.4 

3.5 

846 

03-05 

3.0 

.6 

3.5 

.1 

3.7 

846 

06-08 

3.1 

.7 

3.8 

.1 

3.9 

846 

09-11 

2.6 

.2 

2.8 

.6 

.1 

3.5 

846 

12-14 

.1 

2.8 

.4 

3.2 

.6 

.4 

4.1 

846 

15-17 

.2 

2.2 

.2 

2.5 

.4 

.2 

3.1 

846 

18-20 

.1 

3.2 

.5 

3.7 

.2 

.2 

4.1 

846 

21-23 

2.4 

.1 

2.5 

.1 

.2 

2.8 

846 

ALL 

HOURS 

.1 

2.8 

.3 

3.1 

.3 

.0 

.1 

3.6 

6768 

A  -  2  -  1 
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OPBmnRG  IjOCniOH  *A'  pkrcbhtagb  frbqueuct  of  hours  with  various  atmospheric  phehombha 

USAFEIAC,  ASBBVIIJ.B  HC  FROM  HOURLY  OBSERYKTIOHS 

SDUnOH  HUMBER:  723865  SIATIGH  RMfB:  RELLIS  AFB/LAS  VBOKS  RV  PERIOD  OF  RECCffiO:  OCT  81  -  SEP  91 


■ 

LST  TO  UIC:  *  8 

MOMTB: 

MMl 

HOURS 

(1ST) 

TS1MS 

LIQUID 

PRBCIP 

FRBBZ 

PRBCIP 

FROZEN  BAII. 

PRBCIP 

ALI. 

PRBCIP 

FOQ 

SHOES 

C/OR 

HAZE 

BLONIRG 

SHOW 

DUST 

S/OM 

SARD 

ALL 

(»ST 

TO  VSR 

TOTAL 

no.  OF 

OBS 

00-02 

2.2 

2.2 

2.2 

930 

03-05 

2.7 

2.7 

2.7 

930 

06-08 

3.1 

3.1 

1.0 

4.1 

930 

09-11 

2.9 

2.9 

1.1 

.3 

4.3 

930 

12-14 

.2 

1.9 

1.9 

.6 

.4 

3.0 

930 

15-17 

.2 

2.5 

2.5 

.2 

.6 

3.3 

930 

18-20 

.4 

2.4 

2.4 

.2 

.3 

2.9 

930 

21-23 

1.9 

1.9 

.1 

2.0 

930 

ALL 

HOURS 

.1 

2.4 

2.4 

.4 

.2 

3.1 

7440 

MOimt:  APR 


00-02 

.9 

.9 

.9 

900 

03-05 

1.6 

1.6 

.2 

.1 

1.9 

900 

06-08 

1.6 

1.6 

.3 

.2 

2.1 

900 

09-11 

1.9 

1.9 

1.9 

900 

12-14 

.7 

2.4 

2.4 

2.4 

900 

15-17 

.8 

2.3 

.1  2.4 

.2 

2.7 

900 

18-20 

.2 

1.1 

1.1 

.4 

1.6 

900 

21-23 

.2 

1.0 

1.0 

.1 

1.1 

900 

ALL 

BOORS 

.2 

1.6 

.0  1.6 

.1 

.1 

1.8 

7200 

A  -  2  -  2 
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GPElUaillG  UXATIOH  *A' 
DSAFKEAC,  ASBBVIIJ,B  HC 


PKRCBIIXItSB  FRBQUBRCT  OF  BOURS  WITH  VARIOUS  A3MOSPHERIC  PHEHOHBHA 
FRQH  BOURLT  OBSSRVATICnS 

SXAnOR  RUBER:  723865  STATION  SAME:  IIKU.IS  AFB/LAS  VEOAS  RV  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  *  8  HORTB:  MAT 


BOURS 

(ISI) 

1  TSINS 

LIQUID 

PRBCIP 

PPBBZ 

PRBCIP 

FRDZSR  BML 

PRBCIP 

ALL  FOG 

PRBCIP 

SMOKE 

C/OR 

BAZE 

BLOWIRG  DUST 
SNOW  fi/OR 

SARD 

ALL 

OBST 

TO  VSR 

TOTAL 

RO.  OF 

(»S 

00-02 

.1 

1.0 

1.0 

.1 

1.1 

930 

03-05 

1.4 

1.4 

1.4 

930 

06-08 

1.5 

1.5 

.1 

1.6 

930 

09-11 

.1 

1.4 

1.4 

1.4 

930 

12-14 

.6 

1.7 

1.7 

.3 

2.0 

930 

15-17 

1.4 

1.2 

1.2 

.3 

1.5 

930 

18-20 

1.0 

.9 

.9 

.1 

1.0 

930 

21-23 

.6 

.4 

.4 

.2 

.6 

930 

Ali 

HOURS 

.5 

1.2 

1.2 

.1 

1.3 

7440 

NORTH:  JUR 

00-02 

.4 

.4 

.4 

.4 

900 

03-05 

.1 

.1 

.1 

900 

06-08 

.1 

.3 

.3 

.3 

900 

09-11 

.1 

.3 

.3 

.1 

.4 

900 

12-14 

.3 

.6 

.6 

.6 

900 

15-17 

.3 

.4 

.4 

.4 

.9 

900 

18-20 

1.2 

1.0 

1.0 

1.0 

900 

21-23 

1.3 

1.3 

1.3 

.1 

1.4 

900 

AU. 

BOORS 

.5 

.6 

.6 

.1 

.7 

7200 

A  -  2  -  3 
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(VEmTinO  LOCATIOH  'A* 
USAPRAC,  ASHEVILLB  RC 


PERCERTAOB  FRBQUERCr  OF  SOURS  WITS  VARIOUS  AIMOSFHERIC  PHEHOHBHA 
FRCH  BOURLT  C8SBRVATI0HS 

SXmOH  HUffiBR:  723865  SXATIOH  HAKE:  RELLIS  AFB/LAS  VESAS  HV  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UIC:  *  8  HCRTH:  JUL 


HOURS 

(tsi) 

isms 

LIQUID 

PRBCIP 

FREES 

PRBCIP 

FROEBR  HAIL 

PRBCIP 

ALL 

PRECIP 

POO 

SNCXB 

C/OR 

HAZE 

BLCWIRO  DUST 
SHCW  C/GR 

SARD 

ALL 

OBST 

TO  VSR 

TOTAL 

RO.  OF 

OBS 

00-02 

.4 

1.1 

1.1 

.3 

1.4 

930 

03-05 

.1 

1.3 

1.3 

1.3 

930 

06-08 

.5 

1.6 

1.6 

1.6 

930 

09-11 

.6 

.4 

.4 

.4 

930 

12-14 

2.0 

2.0 

2.0 

.1 

2.2 

930 

15-17 

1.1 

1.8 

1.8 

.1 

.1 

2.0 

930 

18-20 

1.7 

1.2 

1.2 

.2 

1.4 

930 

21-23 

2.3 

2.4 

2.4 

.4 

2.8 

930 

ALL 

BOORS 

1.1 

1.5 

1.5 

.0 

.1 

1.6 

7440 

HORTB:  AU6 

00-02 

1.4 

1.7 

1.7 

.1 

1.8 

930 

03-05 

1.7 

2.5 

2.5 

2.5 

930 

06-08 

.4 

1.6 

1.6 

1.6 

930 

09-11 

.3 

1.7 

1.7 

.1 

1.8 

930 

12-14 

1.3 

2.2 

2.2 

.2 

2.4 

930 

15-17 

.9 

1.9 

1.9 

.3 

.1 

2.4 

930 

18-20 

2.3 

2.6 

2.6 

.2 

2.8 

930 

21-23 

1.3 

2.0 

2.0 

.2 

2.3 

930 

ALL 

SOURS 

1.2 

2.0 

2.0 

.1 

.1 

2.2 

7440 

A  -  2  -  4 
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orawrao  ioc»Tioii  *a' 
OSAFRHC,  MBBVILLB  RC 


PBRCBmAOB  FRBQUBNCT  OP  BOURS  WHS  VARIOUS  AIHOSPBBRIC  FHENOMBHA 
FROH  BOURLT  OBSBRVATIOHS 

snnoil  HWBBR:  723865  8TATI0R  RAMB:  HSLLIS  AFB/LAS  VEGAS  RV  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

tSr  TO  met  *  8  HCHTH:  SEP 


BOORS 

(UT) 

1  T8IMB 

LIQUID 

PRBCIP 

FREES 

PRBCIP 

FROZER  BAIL 

PRECIP 

ALL 

PRBCIP 

FOG 

SHORE 

C/OR 

BASE 

BLOnRQ 

SROM 

DUST 

C/OR 

SARD 

ALL 

0B8T 

TO  VSR 

TOTAL 

RO.  OF 

OBS 

00-02 

.6 

.6 

.6 

900 

03-05 

.2 

1.1 

1.1 

1.1 

900 

06-08 

.1 

.7 

.7 

.7 

900 

09-11 

.3 

1.2 

1.2 

1.2 

900 

12-14 

1.2 

1.4 

1.4 

.1 

1.6 

900 

15-17 

1.9 

1.6 

1.6 

.2 

1.8 

898 

18-20 

.4 

1.4 

1.4 

.2 

1.7 

897 

21-23 

.4 

.9 

.9 

.9 

897 

All. 

BOURS 

.6 

1.1 

1.1 

.0 

.0 

1.2 

7192 

HORTBt 

OCT 

00-02 

.2 

1.3 

1.3 

1.3 

930 

03-05 

1.6 

1.6 

1.6 

930 

06-08 

.9 

.9 

.2 

1.1 

930 

09-11 

.1 

1.4 

1.4 

1.4 

930 

12-14 

.2 

1.9 

1.9 

.3 

2.3 

930 

15-17 

.6 

1.6 

1.6 

.3 

.1 

2.0 

930 

18-20 

.2 

.9 

.9 

.1 

1.0 

930 

21-23 

.3 

.3 

.1 

.4 

930 

AU 

BOURS 

.2 

1.2 

1.2 

.1 

.1 

1.4 

7440 

A  -  2  -  5 
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ORmTim  LOCKTIOH  'A* 
OSAFRAC,  ASHIVIUK  RC 


PERCEMTAOB  FRBQUEIIcr  CfF  SOURS  HITS  VARIOUS  A1H06FBSRIC  PHBMOMEIIA 
FRGH  BOURLT  OBSBRVATIOIIS 

SXKnOII  RIMBBRs  72386S  SIATICR  RAME:  RKLLIS  AFB/LAS  VBSAS  RV  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

L8T  TO  UTC:  *  8  MCRIHt  HOV 


ROUES 

(WT) 

1  TS1H8 

liquid 

PRBCIP 

FREES 

PRBCIP 

FROEBR  RAIL 
PRBCIP 

ALL 

PRBCIP 

FOO 

SMOKE 

A/OR 

BASE 

BLOWIRO  DOST 
SRCM  A/O) 

SARD 

ALL 

OBST 

TO  VSW 

TOTAL 

HO.  OF 

OBS 

00-02 

.1 

1.4 

1.4 

.2 

.3 

2.0 

900 

03-05 

.2 

2.6 

2.6 

.7 

.2 

3.4 

900 

06-08 

1.8 

1.8 

1.0 

2.8 

900 

09-11 

1.9 

1.9 

.8 

.3 

3.0 

900 

12-14 

.2 

2.2 

2.2 

.6 

2.8 

900 

15-17 

.2 

1.6 

1.6 

.1 

1.7 

900 

18-20 

1.0 

1.0 

1.0 

900 

21-23 

.2 

1.7 

1.7 

1.7 

900 

ALL 

SOURS 

.1 

1.8 

1.8 

.3 

.2 

2.3 

7200 

SQSIH:  DEC 

00-02 

.1 

3.3 

3.3 

.5 

3.9 

930 

03-05 

3.0 

3.0 

.4 

.1 

3.5 

930 

06-08 

2.7 

2.7 

2.0 

.3 

5.1 

930 

09-11 

2.9 

2.9 

1.6 

.2 

4.7 

930 

12-14 

2.7 

2.7 

1.1 

.5 

4.3 

930 

15-17 

2.5 

.1 

2.6 

.9 

.2 

3.7 

930 

18-20 

.1 

1.7 

.3 

2.0 

.1 

2.2 

930 

21-23 

2.2 

.1 

2.3 

.3 

2.6 

930 

ALL 

SOURS 

.0 

2.6 

.1 

2.7 

.9 

.2 

3.7 

7440 

A  -  2  -  6 
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oPBUiniNi  ux»noii  -a- 
OBAFRAC,  ASaByiUB  NC 


PKKBRIASB  PABQUBIICT  OP  VARIOUS  AIMOSPBBRIC  PBBMOMBHA 
FIKM  KXIRLT  OBSSRVATIGHS 


snnoil  mmn:  723865  STATIOR  HAISi  hbllu  afb/us  vbms  rv 

L8T  TO  UTCl  *  8 


PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
HOURS:  AU. 


HORTH  I  T8IHS  LIQUID  PREEZ  PROZER  HAIL  ALL  POO  SMOKE  BLCWIRO  DUST  ALL  TOTAL 

PRECIP  PRECIP  PRECIP  PRECIP  S/QR  SHOW  C/(»  OBST  HO.  OF 

HAZE  SARD  TO  VSR  OBS 


.2 

3.1 

7440 

.1 

1.8 

7200 

.1 

1.3 

7440 

.1 

.7 

7200 

.1 

1.6 

7440 

.1 

2.2 

7440 

.0 

1.2 

7192 

.1 

1.4 

7440 

.2 

2.3 

7200 

.2 

3.7 

7440 

.1 

2.2 

87640 

A  -  2  -  7 
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oPBiwniis  LocmoR  'a* 
USAFinC,  AaBKVILU  K 


FERCEHTAOB  FIHgUBIICI  OF  DATS  WITH  VARIOUS  AIMOSPBBRIC  PHBIKMERA 
FROM  BUMOUnr  OF  DAT  DATA 


8TAII0M  mSOBR: 

723865 

8TW10H  HAICs  RRLLIS  APB/LAS  VROAS  HV 
L8T  ID  UlCt  408 

PKRIOD  or 

HOHTB:  ALL 

RBCCRD:  4203-4409 

HOURS:  ALL 

,4901-9109 

mm 

T31M8 

LIQUID 

PRBCIP 

PRBBZ  PRODR 

PRRCIP  PRKIP 

BAIL 

ALL 

PRBCIP 

POO 

SMOD  BLOHIRO 

C/OR  snow 

BAD 

DUST 

£/OR 

SARD 

ALL 

OBST 

TO  VSR 

TOTAL 

RO.  OF 

OBS 

JAR 

.1 

15.2 

2.3 

.1 

16.5 

3.1 

.3 

.6 

17.7 

1336 

PD 

1.0 

15.7 

1.6 

.2 

16.4 

2.1 

.7 

17.4 

1220 

HUt 

1.6 

18.6 

.5 

.4 

18.7 

1.7 

.3 

1.3 

19.7 

1342 

APR 

2.0 

12.7 

.2 

.2 

12.7 

.6 

.1 

1.0 

13.4 

1300 

HIT 

3.6 

10.9 

.1 

10.9 

.1 

.4 

.4 

11.4 

1338 

JUR 

4.1 

7.3 

.2 

7.3 

.1 

.8 

7.8 

1291 

JUL 

11.6 

16.2 

.4 

16.2 

.2 

.1 

1.6 

17.0 

1338 

AUO 

12.3 

17.6 

.3 

17.6 

.2 

.1 

1.0 

18.3 

1345 

SD 

6.0 

12.3 

.1 

12.3 

.2 

.1 

.4 

12.6 

1291 

OCT 

2.4 

10.6 

.1 

10.6 

.4 

.1 

.8 

11.2 

1308 

ROV 

1.0 

10.8 

.6 

10.8 

1.5 

.5 

11.7 

1261 

ORC 

.3 

13.5 

1.2 

13.8 

3.1 

.5 

.5 

14.7 

1302 

ANRUAL 

3.9 

13.5 

.5 

.2 

13.7 

1.1 

.2 

.8 

14.4 

15672 

A  -  3  -  1 
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oraunira  uxatior  'A* 
nsAntzK,  Asasviu.1  nc 


PRWaBriACg  FRSgUBRCT  OP  OCCUPRHICB  OP  thuuderstofnb 
FROM  BOURLY  OBSERVATIOR8 


8ZmO«  miMBBR:  723865 

SIKTIOR  RA«: 
LST  TO  UTCt  * 

HXLLIS  Ara/LAS  VEOAS  RV 

8 

PBRIO)  OF 

RECORD: 

OCT  81 

-  SEP  91 

■OURS 

(L8T) 

JAR  Pa 

HKR 

APR 

MAT 

JUR 

JUt 

AOO 

SEP 

OCT 

ROV 

DEC 

00-02 

.1 

.4 

.4 

1.4 

.2 

.1 

.1 

03-05 

.1 

1.7 

.2 

.2 

06-08 

.1 

.5 

.4 

.1 

09-11 

.1 

.1 

.6 

.3 

.3 

.1 

12-14 

.1 

.2 

.7 

.6 

.3 

2.0 

1.3 

1.2 

.2 

.2 

15-17 

.2 

.2 

.8 

1.4 

.3 

1.1 

.9 

1.9 

.6 

.2 

18-20 

.1 

.4 

.2 

1.0 

1.2 

1.7 

2.3 

.4 

.2 

.1 

21-23 

.2 

n 

2.3 

1.3 

.4 

.2 

All. 

BOORS 

.1 

.1 

.2 

HI 

1.1 

1.2 

.6 

.2 

.1 

.0 

tOXAl 

0B8 

7440  6768 

7440 

7200 

7440 

7200 

7440 

7440 

7192 

7440 

7200 

7440 
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OFOWniR  LOCniOH  *A’  FKRCBimSB  FRBQUERCT  OP  OCCURRnCBS  OP  AlHOSPHERIC  PHEMOMBNA 

USAFBnC,  ASHKVILU  HC  VERSUS  WIHD  DIRBCTIOR  PROH  SOURLY  OBSBRVATIOHS 

SIKnOR  HVMBBRt  723865  STKTIOH  RAHB:  RELLIS  APB/LAS  VBOAS  RV  PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UIC:  *  8  HORIB:  JAR  SOURS:  ALL 


PBERUMERA  { 

i  CALM 

VARIABLE 

360  -  050 

120  -  210 

260  -  349 

no  OF  OBS 

T8IHB 

LIQUID 

PRECIP 

31.2 

29.3 

28.4 

11.2 

215 

PREEZIRO 

PRECIP 

PROZEH 

PRECIP 

50.0 

50.0 

4 

POO 

27.1 

35.6 

30.5 

6.8 

59 

POO  WITS  VIS 
OE  1/2  KILES 

27.1 

35.6 

30.5 

6.8 

59 

TOEAL  OBS  1 

1  3194 

0 

2419 

1009 

811 

0 

0 

7433 

Mans:  PEB 

HOURS:  ALL 

T8IMB 

100.0 

4 

LIQUID 

PRECIP 

23.0 

33.5 

30.4 

13.1 

191 

PREEZIRO 

PRECIP 

PROZER 

PRECIP 

12.5 

58.3 

29.2 

24 

POO 

40.0 

50.0 

5.0 

5.0 

20 

POO  WITH  VIS 
OE  1/2  NILES 

40.0 

50.0 

5.0 

5.0 

20 

TOXAL  OBS  1 

1  2373 

0 

2425 

1188 

776 

0 

0 

6762 

A  -  5  -  1 
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oPBiwniia  uxKncm  -a- 

OSAnraC,  ASHBVILLB  RC 


PKRCSRraSE  FRBQUBIICY  OF  OCCUIffiBIICBS  OP  MMOSPHBRIC  FBEROMEHA 
VBRBUS  WIHD  DUCBCnOH  FROM  KXmLT  OBSSRVATIGHS 


SmiOH  HWBBR:  723865  SXATIOR  RAMB:  RBLLIS  AFB/LAS  VBGAS  IIV  PBUOD  OF  SBCOBD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  inC:  *  8  MCMIB:  MAR  HOURS:  ALL 


PHEHOHERA  | 

1  CALM 

VARIABLE 

360  -  050 

120  -  210 

260  -  349 

NO  OF  OBS 

ISIMS  1 

12.5 

50.0 

12.5 

25.0 

8 

3.4 

23.3 

59.1 

14.2 

176 

■ 

FOO 

13.3 

53.3 

30.0 

3.3 

30 

FOG  WITB  VIS 
OE  1/2  fOLBS 

12.0 

64.0 

24.0 

25 

TOnL  CBS  1 

1  1726 

0 

2179 

2583 

944 

0 

0 

7432 

HORIB:  APR 

HOURS:  ALL 

T80I8 

29.4 

41.2 

29.4 

17 

LIQUID 

FRECIF 

14.7 

18.3 

53.2 

13.8 

109 

hmM 

Foe 

80.0 

20.0 

5 

FOO  WITH  VIS 
OB  1/2  NILES 

80.0 

20.0 

5 

TOTAL  OBS  1 

1  1537 

0 

1968 

2813 

877 

0 

0 

7195 

A  -  5  -  2 
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onmnna  uxKriai  *a* 

USAFSnC,  ASHSVILU  RC 


PERCBHXAGB  FRBQUBICT  OP  OCCUlffiSRCBS  OP  MMOSPHERIC  PHENOMBIU 
VERSUS  wno  DIRECTICHI  PSCM  SOURLY  OBSERVATIOSS 

SranOM  RIMBBRI  723865  SnTIOII  HAHE:  HELLI8  APB/LAS  VEQAS  RV  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UIC:  *  8  MORIS:  MAY  SOURS:  ALL 


PHEHOmRA 

1  CALM 

VARIABLE 

360  -  050 

120  -  210 

260  -  349 

NO  OF  OBS 

T8IMS 

22.2 

50.0 

27.8 

36 

LiguiD 

PRBCIP 

24.1 

22.8 

25.3 

27.8 

79 

PRBBEIRO 

PRBCIP 

FHDUUI 

PRBCIP 

POO 

POO  wns  VIS 
OE  1/2  mus 

TOTAL  OSS  1 

1  1671 

0 

1434 

3483 

848 

0 

0 

7436 

MORIS: 

JUR 

SOURS:  ALL 

TSIMS 

14.3 

62.9 

5.7 

17.1 

35 

LIQUID 

PRBCIP 

4.5 

54.5 

31.8 

9.1 

22 

PREESnO 

PRBCIP 

PROEKR 

PRBCIP 

POO 

POO  WITS  VIS 
OB  1/2  MILKS 

ToiAL  on  1 

1734 

0 

1225 

3639 

600 

0 

0 

7198 

A  -  5  -  3 
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OPBlUTIira  lACKTIOH  'A* 
VSAFBIM:.  ASHBVIU.B  HC 


PBRCmTAGB  FRBQUEIICY  OF  OCCURRBHCBS  OF  A3MOSPHERIC  PHENOMENA 
VERSUS  WIND  DIRECTION  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STKTIOH  NUMBER:  723865  STATION  NAME:  NELLIS  AFB/LAS  VEGAS  NV  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  *  8  MONTH:  JUL  HOURS:  ALL 


phbuoneha  { 

1  CALM 

VARIABLE 

360  -  050 

120  -  210 

260  -  349 

IVO  OF  OBS 

TSIMS 

10.8 

32.5 

27.7 

28.9 

83 

IfIQUZD 

FRBCIP 

12.3 

20.0 

43.1 

24.6 

65 

FRBBZZlfO 

FRBCIP 

FROZBR 

FRBCIP 

FOG 

100.0 

1 

FOG  WITH  VIS 
GE  1/2  MILES 

TOTAL  OBS 

1  1767 

0 

nil 

3950 

608 

0 

0 

7436 

MONTH: 

AUG 

HOURS:  ALL 

TSXHS 

7.9 

34.8 

39.3 

18.0 

89 

LIQUID 

PRBCIP 

26.7 

22.9 

39.0 

11.4 

105 

FRBBZmG 

FRBCIP 

FROZEN 

FRBCIP 

FDO 

37.5 

12.5 

50.0 

8 

FOG  WITH  VIS 
G8  1/2  MILB8 

37.5 

12.5 

50.0 

8 

TOTAL  OBS 

1  2440 

0 

1240 

3269 

HE9HHI 

0 

0 

7435 

A  -  5  -  4 
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OPERATIlfO  I.OCKC10II  ’A* 
USAFBTAC,  ASHBVILLB  RC 


PBRCBRXAGB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCES  OF  KEM06PHERIC  PHEHOMBHA 
VERSUS  WIND  DIRECTION  FROH  BOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NtaOER:  723865  STATION  NAME:  NELLIS  AFB/LAS  VEOAS  NV  PERIOD  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  *  8  MONTH:  SEP  SOURS:  ALL 


PSENOMBNA 

1  CAUt 

VARIABLE 

360  -  050 

120  -  210 

260  -  349 

NO  OF  OBS 

TSIMS 

9.5 

23.8 

47.6 

19.0 

42 

LIQUID 

PRBCIP 

17.9 

12.5 

50.0 

19.6 

56 

FREBSIlfO 

PRBCIP 

FROZBP 

PRBCIP 

FOG 

FOG  WITH  VIS 
CB  1/2  KILBS 

TOTAL  OBS  1 

1  2602 

0 

1446 

2562 

580 

0 

0 

7190 

HCBVTH: 

OCT 

SOURS:  ALL 

TSTHS 

30.8 

7.7 

46.2 

15.4 

13 

LIQUID 

PRBCIP 

19.5 

29.3 

32.9 

18.3 

82 

FRREEING 

PRBCIP 

FROBBR 

PRBCIP 

FOG 

33.3 

50.0 

16.7 

6 

FOO  WITH  VIS 
CB  1/2  MILES 

33.3 

50.0 

16.7 

6 

TOTAL  OBS 

1  2991 

0 

2151 

1704 

594 

0 

0 

7440 

A  -  5  -  5 
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OraWSTTHC  UXATIon  'A' 
DSAFEXAC,  ASHEVILLB  IK 


PBRCBHXAGB  FREQUBIKT  OP  OCCURRBIKES  OF  KIMDSPBBRIC  FHBKMBIIA 
VERSUS  WIHD  DIRBCnCII  FROM  BniRLy  OBSERVATIOHS 


SXKtlOK  HUMBER:  723865  STKTIOH  RAMB:  HEIJ.IS  AFB/LAS  VEGAS  HV  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  *■  8  HQRIB:  HOV  HOURS:  ALL 


PHEROMEHA 

1  CALM 

VARIABLE 

360  -  050 

120  -  210 

260  -  349 

RD  OF  OBS 

Tsms 

11. 1 

44.4 

44.4 

9 

LIQUID 

FRBCIP 

9.2 

28.3 

53.3 

9.2 

120 

FRBEZinO 

FRBCIP 

PWOZBW 

PRBCIP 

FOG 

44.0 

4.0 

40.0 

12.0 

25 

FOG  wm  VIS 
GB  1/2  MILES 

42.9 

4.8 

42.9 

9.5 

21 

TOTAL  OBS 

1  2871 

0 

2065 

1423 

841 

0 

0 

7200 

MORTB: 

DEC 

HOURS:  A..L 

TSINS 

50.0 

50.0 

2 

LiguiD 

FRECIP 

35.5 

34.0 

18.3 

12.2 

197 

fhoebh 

PRBCIP 

40.0 

60.0 

5 

FOG 

60.0 

30.8 

6.2 

3.1 

65 

FOG  Win  VIS 
at  1/2  MILB8 

56.1 

35.1 

7.0 

1.8 

57 

TOTAL  OBS  1 

1  3709 

0 

2080 

776 

875 

0 

0 

7440 

A  -  5  -  6 
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oramniic  locxtioii  'a*  fercbtiagb  frequbict  of  occurrehcbs  of  atmospheric  phenohbha 

USAFBXAC,  ASBBVIU.B  RC  VERSUS  WIRD  DIRBCTIOR  FRCM  HOURLY  OBSERVATIOMS 


STHTIOII  RUHBBl 

(:  723865 

STATIOR  SAME:  RELLIS  AFB/LAS  VBQAS  HV 
LST  TO  UIC:  *  8 

PERIOD  OF  RBCGN): 

MOMTHS;  ALL 

OCT  81 

.  SEP  91 

PBEKNOIA  1 

1  CAIM 

VARIABLE 

360  -  050 

120  -  210  260  -  349 

HO  OF  OBS 

TSIMS 

9.2 

34.6 

34.3 

21.9 

338 

LIQUID 

PRECIP 

20.9 

27.3 

37.5 

14.3 

1417 

FREEEIRO 

PRECIP 

PRDZBH 

PRECIP 

15.2 

48.5 

6.1 

30.3 

33 

FOO 

39.7 

32.9 

21.9 

5.5 

219 

FOG  WITH  VIS 
OB  1/2  MILES 

38.3 

35.8 

21.9 

4.0 

201 

TOTAL  OHS  1 

1  28615 

0 

21743 

28399 

8840 

0 

0 

87597 

A  -  5  -  7 
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g;  8i  B:  B: 


pppppppp 
ppppppppp 
pp  pp 

pp  pp 

ppppppppp 
pppppppp 
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AMUA 

RRRRRRRR 

BBBBBBBBB 

MUUM 

RRRRRRRRR 

BBBBBBBBBB 

M 

M 

RR 

RR 

TP 

BB  BB 

M 

AA 

RR 

RR 

W 

BB  BB 

AA 

AA 

RRRRRRRRR 

TO 

lUUUUUUUUM 

RRRRRRRR 

TO 

BBBBBBBBBB 

AAAMMMA 

RR 

RR 

TP 

BB  BB 

M 

M 

RR 

RR 

TO 

BB  BB 

M 

M 

RR 

RR 

TP 

BBBBBBBBBB 

M 

M 

RR 

RR 

TO 

BBBBBBBBB 

PART  B 


PRBCIPITKnOII,  BROWFALL.  SBCW  DKPIB  SUlWARIBS 
ALL  TABLES  IB  PART  B  ARB  CREATED  FROM  StBtlARr  OF  DAT  (SCO)  DATA. 

PBRCBRT  OCCURRBIKB  PREQUBRCr. 

THESE  TABLES  OIVB  THE  FERCERT  OCCURRBRCB  PRBQUBRCT  OP  PRBCIPrTATIOR, 

SRONPALL  AHD  SROV  DEPTH.  DATA  IS  SUttlARIEB)  PCR  ALL  TEARS 

OCtBIRBD.  SUMIARIBS  IHCLUDB  THE  FERCERT  OP  DATS  WITH  MEASURABLE  AMOURT8, 

FERCERT  OP  DATS  WITH  RO  AMOURTS,  PBRCBRT  OP  DATS  WITB  TRACES,  AMD  FERCERT 
OF  DATS  WITH  SPECIFIED  AMOURTS.  SUMtARIES  ALSO  FROVIDB  AR  OBSBRVATIOR 
COURT.  A  VALUE  OF  *.0*  IRDICATBS  ORE  OR  MORE  OCCURRERCBS  THAT,  IR  AOaRBOATB, 

AMOUHT  TO  LESS  THAR  .05  PBRCBRT. 

NORIHLT  TOTALS. 

THESE  TABLES  OIVE  THE  TOTAL  NORIHLT  PRECIPITiaiOH  AMD  SRONPALL  RBSPBCTIVELT. 

THBT  ARB  SOMmRIEBD  BT  NORTH  FOR  ALL  TEARS.  THE  TABLES  ALSO  GIVE  THE  GREATEST 
AMOURTS,  LEAST  AMOURTS,  MBAR,  fBDIAR,  STAROARO  DBVIATIORS,  AHD  TOTAL  AVAILABLE 
OBSBRVATIORS.  AR  ASTERISK  (*)  IRDICfOBS  A  VALUE  FOR  A  MORTH  FOR  WHICH  LESS 
THAR  90%  OF  THE  DATA  ARB  AVAILABLE.  AR  ASTERISK  ALSO  I»ROIBS  A  TRAR(S)  WITH  ORE 
OR  MORE  MISSIRG  ARD/OR  IRCOMPLBTB  MONTHS.  IRCOMFLBTB  MORTBS/TBARS  ARE  NOT  INCLUDED 
IR  STATISTICAL  CONFUTATIORS.  ROIBl  LEAST  AMOURTS  ARB  DERIVED  FROM  00MPLB3B 
MORTBS/TBARS  ORLT.  *.00*  NEARS  RO  PRBCIFITATIOH  FOR  THE  NORTH,  *.0*  NEARS  RO 
SNOWFALL  FOR  THE  NORTH. 

DAILT  EKTRBWS. 

THESE  TABLES  GIVE  THE  MAXIMUM  DAILT  REFOlglfl)  AMOUNTS  (BT  INDIVIDUAL  TEAR- 
NORIB)  FOR  FRECIPITATIOR,  SNOWFALL,  AND  SNOW  DEPTH,  RBSPBCTIVELT.  THBT  SHOW 
THE  GREATEST  AMOUNTS  FOR  EACH  MORTH  AND  THE  TOTAL  HUMBER  OF  AVAILABLE  OBS- 
ERVATIORS  FOR  BACH  MORTH  AHD  TEAR.  AH  ASTERISK  (•)  INDICATES  A  MONTH  FOR  WHICH 
LESS  THAR  90%  OP  DATA  ARB  AVAIUBLB.  AR  ASTERISK  ALSO  DBROTBS  A  TXAR(S)  WITH  ORE 
OR  MORE  MISSIRO  AND/OR  IRCOMPLBTB  NORTHS.  *.00*  MEARS  RO  PRECIPITATIOH  FOR  THE  NORTH, 
*.0*  NEARS  RO  SNOWFALL  FOR  THE  MORTH,  AHD  *0*  NEARS  RO  SNOW  DEPTH  FOR  THE  MORTH. 

SRONFALL/SROW  DEPTH-FIRST  AHD  LAST  DATS  OF  OCCURRBRCB  BT  SHOW  TEAR. 

THIS  SOttART  GIVES  THE  FIRST  AHD  LAST  OCCURRENCES  OP  SNOWFALL  AHD  SHOW 
DEPTH  FOR  THE  SHOW-TEAR  DURING  THE  PERIOD  OP  RECORD.  FDR  THIS  SWItARI,  THE 
SROW-TEAR  IS  CONSIDERED  TO  RUN  FROM  1  AUGUST  TO  31  JULT.  TABLES  SUHHARIZB 
THE  DATA  BT  SROW-TEAR,  BT  MORTH,  AHD  BT  DAT.  THE  FIRST  (OR  LAST)  BHTRT  IR 
OOLUNI  69  OP  AWS  PORNB  lO/lOA  (OR  EQUIVALENT)  AS  EITHER  A  TRACE  OR  A  MEASURABLE 
AMOUNT  DEFINES  THE  FIRST  (OR  LAST)  SRONPALL  FOR  THE  THE  TEAR.  THE  FIRST  (OR  LAST) 
BRTRT  IR  COLUMI  69  OTHER  THAR  *.0*  OR  TRACE*  DEFINES  THE  FIRST  (OR  LAST) 

IBASURABLB  SNOWFALL.  PIRALLT,  THE  1200  OHT  BRTRT  OOLUNI  70  OP  AMS  FORM  lO/lOA 
(OR  EQUIVAURT)  DEFINES  THE  FIRST  (OR  LAST)  OCCURRBRCB  OF  SHOW  DEPTH.  THE  LAST 
SNOW  DEPTH  IS  OORSIDBRBD  THE  LAST  SNOW  KELT.  THIS  SUMMART  IS  ROT  PROVIDED 
WHEN  RO  SNOWFALL  OCCURS  DURING  THE  GIVER  FOR. 
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Waa  1.  IF  THE  MIRIHUM  MVWIIT  raCCTOBD  IR  THE  MOHTBLy  TOTALS  OR  OAILT 
EXTREMES  IS  A  TRACE.  TSB  WytO  ‘TRACE*  WILL  APPEAR  IE  TBE  APPROPRIATE 
COUMR. 


ROTE  2.  TABLES  IRCLUDE  STATISTICAL  DATA  ORLT  WBBR  FIVE  (5)  OR  MORE 
SETS  OF  COMPLETE  MORIBS  ARE  AVAILABIE. 

ROTE  3.  TEE  OBSERVATIOH  COURTS  OR  TBE  STATICH  HISmtl  MIOST  PROVIDE  CLUES 
AS  TO  Wn  CERIAIR  DATA  ARE  M1S8IR0.  FOR  EXAMPLE,  ORLT  A  FEW  HISSIRO  OBS- 
ERVAnORS  MIflBT  IMPLY  HISSIRO  DATA  BECAUSE  OF  EQUIPtCRT  MALFURCTIOM,  BUT 
MORE  TBAR  SEVERAL  HISSIRO  (ffiSERVATIORS  USUALLY  MURS  THE  SIATIOM  IS  (OR  BAS 
BEER)  CLOSED. 

ROTE  4.  IR  DAILY  AMD  MORIRLY  AMOUHTS  SUIMARIES,  TBE  LAST  BRTRY  OH  TBS  PAGE 
0IVS8  THE  UHEA1B81  AMOURT  FOR  THE  PERIOD  OP  RECORD. 

ROn  S.  BEFORE  JAHUARY  1956.  SROHFALL  OCCURRERCES  IR  1SS  SUNMRY  OP  DAY 
IRCLUDBD  BAIL. 

ROTE  6.  SHOW  DEPTH  REFORTIRO  TUBS  FDR  USAF,  RAVY  AMD  CIVIL  STATIORS  ARE  AS  FOLLOWS: 


AIR  FORCE  RAVY  AMD  RATIORAL  WEATHER  SERVICE 


TBROUOH  1945: 

0800  LST 

THROUOB  JUR  1952: 

0030 

CMT 

JAR  1946  TO  MAT  1957: 

1230  LST 

JUR  1952  TO  MAT  1957: 

1230 

OKT 

JUR  1957  TO  PRBBBRTi 

1200  CMT 

JUR  1957  TO  PRESEHT: 

1200 

OMT 

ROTE  7.  24-IIOUR  PRSCIPITATIOH  (IRCLUDIRO  SROWFALL  AMD  SHOW  I»PTB)  VALUES  DERIVED 
FROM  PART  TINE  PERIODS  MAY  ROT  REFLECT  TRUE  24-aOUR  AMOUHTS.  RECORDED  AMOURTS 
FQLLOWIRO  WBEAAHUS  ARD/OR  HOLIDAYS  FRBQUEWTLY  REPRESERT  AMOURTS  MEASURED  FOR  PERIODS 
OREAXER  THAR  24  HOURS.  IR  ADOITIOH,  24-HOUR  AMOURTS  MAY  ROT  REPRESERT  THE  STARDARD 
CLIHATDLOOICAL  24-BOUR  ‘MIDRIOBT  TO  MIDRIOBT*  AMOURT.  DATA  FROM  PART  TIMS  PERIODS 
NAY  HOT  ACCURATELY  REFLECT  HIOHTriMS  PRBCIPITATIOH  EVERTS. 


CORVSRSIOHSt 

-  1  IRCB  -  25.39998  MILLIMTERS 

-  1  HILLINBISR  -  .03937  IRCHB8 


B  -  1  -  3 


USAFETAC/DS— 92/283  -  Pag*  33 


opBmxnig  uxxncm  'a* 
USAnXAC,  ASmVIU.K  MC 


PBRCERIAOB  FRBQUBRCT  OP  OCCUBAEIKS  OP  PBBCIPITATIOH  IR  IHCHES 
FROM  SUMART  OP  DAT  DA3A 

nmOH  nmOBR:  723865  STAirtOH  IUH8:  RBUIS  AFB/LAS  VEOAS  RV  PERIOD  OF  RBOOBD:  4203-4409,4901-9109 

LST  TO  OIC:  408  MORIH:  ALL  BOORS:  ALL 


AMOORTS 

(IRCBBS) 

JM 

FBB 

HMt 

APR 

lAT 

JUM 

JUL 

AUG 

SSP 

OCT 

NOV 

DEC 

Aral 

ROHR 

84.4 

83.8 

82.0 

87.5 

89.6 

92.9 

84.2 

83.2 

88.3 

89.5 

89.7 

86.5 

86.8 

TBACB 

7.3 

7.5 

9.4 

6.2 

6.4 

5.3 

8.1 

9.5 

6.4 

5.0 

4.3 

5.5 

6.8 

.01 

.6 

.8 

.7 

.6 

.3 

1.5 

.8 

.7 

1.2 

.5 

.9 

.8 

.02-.05 

2.8 

2.1 

2.2 

1.5 

.5 

2.5 

2.8 

1.7 

1.6 

1.6 

2.6 

1.9 

.06-. 10 

1.6 

1.7 

1.2 

.8 

.2 

.7 

.8 

.9 

.8 

.8 

1.4 

1.0 

.11-.25 

B 

2.4 

1.5 

.6 

.4 

1.3 

1.3 

1.0 

1.0 

1.5 

1.7 

1.4 

.26-.S0 

B 

1.1 

.3 

.6 

.3 

1.1 

.6 

.4 

.5 

.7 

1.0 

.8 

.51-1.00 

.6 

.5 

.4 

.1 

.6 

.4 

.4 

.4 

.7 

.3 

.4 

1.01-2.50 

.1 

.1 

.2 

.4 

.1 

.2 

.1 

.1 

2.51-5.00 

5.01-10.00 

10.01-20.00 

OWER  20.00 

imi 

DATS  wm 
ions  AHEB 

8.3 

8.7 

8.6 

6.2 

4.1 

1.8 

7.8 

7.2 

5.3 

5.5 

6.0 

8.0 

6.5 

TOTAL  RO.  OP 

OBBERVATIOHS 

1376 

1269 

1411 

1380 

1426 

1380 

1426 

1426 

1380 

1364 

1320 

1364 

16522 
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ORmnin  LocnioM  'a* 
OSAranC,  ASHBVIUB  RC 


TOIRL  MOHIBLT  msCIPITnnGII  AHOURTS  IR  IRCHB8 
not  SOMART  OP  DAT  DATA 

SranOH  RUMBRRt  723865  SIATIOR  RAICs  RRLLI8  AFB/LAS  VE8AS  RV  PERIOD  OP  RECORD:  4203-4409,4901-9109 


LST  TO  UIC:  *08 

HGRTH 

:  ALL 

BOURS:  ALL 

TEAR 

JAR 

FEB 

mR 

APR 

HAT 

JUB 

JUL 

AUO 

SEP 

CXTP 

MOV 

DEC 

ARHUAL 

42 

.00* 

TRACE 

.00 

.00 

TRRCE 

1.65 

.00 

.10 

.00 

.04 

1.79* 

43 

.92 

.10 

.45 

.84 

TRACE 

.00 

TRACK 

.03 

.26 

.02 

TRACK 

1.36 

3.98 

44 

.42 

.98 

.05 

TRACE 

.20 

TRACE 

TRACK 

.00 

.00 

1.65* 

49 

TRACE* 

TRACE 

.06 

TRACE 

.03 

.03 

.30 

.30 

.07 

TRACS 

.08 

.08 

.95* 

50 

TRACE 

.12 

.02 

TRACE 

.00 

TRACE 

.78 

.11 

.90 

TRACE 

TRACE 

.01 

1.94 

51 

.40 

.01 

.08 

.22 

.09 

.00 

.31 

1.20 

.94 

.17 

.22 

.18 

3.82 

52 

.46 

TMGB 

1.81 

.95 

TRACE 

.02 

.62 

.09 

.69 

.00 

.41 

.56 

5.61 

53 

TRACE 

.00 

.01 

TRACE 

TRACE 

TRACE 

.27 

TRACK 

.00 

.28 

.03 

TRACE 

.59 

54 

.56 

.02 

.62 

.06 

TRACE 

TRACE 

.51 

TRACE 

1.40 

.04 

.76 

.25 

4.22 

55 

1.43 

.17 

TRACE 

TmCB 

.01 

.23 

.30 

.75 

.00 

.03 

TRACE 

.07 

2.99 

56 

.23 

.22 

.00 

.04 

TRACE 

*00 

.56 

.00 

.00 

.16 

.00 

.00 

1.21 

57 

.41 

.07 

TRACE 

.70 

.22 

.10 

1.15 

2.10 

TRACE 

.24 

.49 

.04 

5.52 

58 

.59 

.96 

.39 

.34 

.32 

TRACE 

TRACE 

.07 

.20 

.61 

1.40 

.00 

4.88 

59 

.12 

.68 

TRACE 

TRACK 

TRACE 

TRACE 

.12 

.39 

.36 

.06 

1.11 

1.59 

4.43 

60 

.65 

.31 

.04 

.11 

.02 

.06 

TRACE 

TRACE 

.25 

.77 

1.58 

.41 

4.20 

61 

.24 

TRACE 

.17 

.08 

TRACE 

.00 

.60 

1.84 

.02 

.26 

.09 

.44 

3.74 

62 

.03 

.49 

.02 

.00 

TRACE 

TRACE 

.01 

TRACE 

.12 

.52 

.00 

.21 

1.40 

63 

.19 

.46 

.21 

.16 

TRACE 

.38 

.00 

.07 

1.29 

.66 

.41 

TRACK 

3.83 

64 

TRACE 

TRKCB 

.04 

.11 

.18 

TRACE 

.28 

TRACK 

TRACK 

TRACK 

.13 

.01 

.75 

65 

TRACE 

.29 

.56 

3.36 

.94 

.01 

.07 

.39 

.09 

.02 

2.41 

1.50 

9.64 

66 

.01 

.16 

TRACE 

.20 

.04 

TRACS 

.70 

.02 

1.36 

.10 

.25 

.32 

3.16 

67 

.48 

.00 

TRACE 

.05 

.07 

.14 

.21 

.16 

.85 

.00 

1.32 

.20 

3.48 

68 

TRACE 

.28 

.11 

.06 

.02 

.05 

.05 

.03 

.01 

.24 

.10 

.03 

.98 

69 

1.37 

.80 

.41 

TRACE 

.60 

.05 

.77 

.11 

.02 

.18 

.03 

.00 

4.34 

70 

TRACE 

.91 

.42 

.04 

.00 

TRACE 

.10 

.78 

.00 

.01 

.15 

.11 

2.52 

71 

TRACE 

.12 

.02 

TRACE 

.71 

TRACE 

TRACK 

.08 

.00 

.05 

.22 

.48 

1.68 

72 

.00 

.00 

TRACE 

.07 

.04 

.15 

1.56 

.40 

.26 

1.26 

.90 

.18 

4.84 

73 

.49 

1.11 

1.83 

.24 

.04 

TRACE 

.02 

.16 

TRACE 

.01 

.08 

.04 

4.02 

74 

1.40 

.03 

.38 

TRACE 

TRACE 

.00 

.60 

.13 

.00 

.93 

.40 

.75 

4.62 

75 

TRACE 

.10 

1.54 

.39 

.02 

TRACE 

.89 

.04 

.22 

.02 

TRACK 

TRACK 

3.22 
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aPBNtniia  uxamon  *A'  total  hohthlt  prbcipitatigh  amouhts  h  iacbbs 

IBAPRAC,  ASmtVILU  RC  FRCN  SUWAKT  OP  DAT  DATA 


SIKnOR  RWSBR:  723865  STATICR  HAHBt  RKLLIS  APB/LAS  VBOAS  HV 

L8T  TO  UIC:  »08 


PERIOD  OF  RBOORD:  4203-4409,4901-9109 
MORTB:  ALL  BOORS:  ALL 


TEAR 

JAR 

FEB 

MAR 

APR 

HAT 

JUlf 

JUL 

AUO 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

AIimiAL 

76 

.00 

1.94 

.03 

.10 

.39 

.00 

.94 

.00 

1.09 

1.01 

.07 

.05 

5.62 

77 

.43 

TRACE 

.23 

TRACE 

.64 

.38 

TRACE 

.85 

.14 

.01 

.08 

1.16 

3.92 

78 

.89 

1.52 

1.75 

.81 

.22 

.00 

.07 

.01 

.20 

.41 

.65 

.82 

7.35 

79 

1.35 

.07 

1.34 

.15 

.14 

TRACE 

.47 

2.44 

TRACE 

.00 

TRACE 

.06 

6.02 

80 

1.55 

1.66 

.86 

.06 

.03 

.02 

1.06 

TRACE 

.66 

TRACE 

.00 

TRACE 

5.90 

81 

.09 

.10 

1.36 

.19 

.40 

TRACE 

.00 

.35 

.12 

.54 

.22 

.00 

3.37 

82 

.18 

.73 

.51 

.01 

.07 

TRACE 

.12 

.39 

.18 

.13 

.65 

1.00 

3.97 

83 

.57 

.16 

1.43 

.38 

TRACE 

TRACE 

.06 

1.94 

.74 

.34 

.28 

.38 

6.28 

84 

TRACE 

.03 

TRACE 

.05 

TRACE 

TRACE 

4.73 

1.95 

.15 

TRACE 

1.33 

1.73 

9.97 

85 

.44 

TRACE 

.02 

.13 

.03 

TRACE 

.68 

TRACE 

.08 

.34 

.31 

.08 

2.11 

86 

.19 

.50 

.44 

.11 

.02 

.03 

.09 

.04 

.03 

.05 

1.10 

.25 

2.85 

87 

1.16 

.35 

.45 

.37 

.75 

.14 

1.32 

.02 

.02 

1.24 

1.25 

.93 

8.00 

88 

.95 

.33 

.00 

1.04 

.00 

.37 

TRACE 

.93 

TRACE 

.00 

.03 

.02 

3.67 

89 

.23 

.08 

.04 

TRACE 

.43 

TRACE 

TRACE 

.59 

TRACE 

.07 

.00 

.00 

1.44 

90 

1.33 

.38 

.06 

.04 

.08 

1.37 

.08 

.10 

.09 

.18 

TRACE 

.02 

3.73 

91 

.20 

.76 

1.63 

.00 

.23 

.23 

.80 

.46 

.06 

4.37* 
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oramTiiio  u)cnioii  *a' 
USUBIKC,  A8HBVILU  RC 


Tonu.  NORIHLY  PRSCIPITMTION  AHCUMTS  IN  INCHES 
FROM  SUMMIT  OF  DAY  DATA 


anaiOK  RUOBR:  723865  STATION  NAME:  NELLIS  AFB/LA8  VEOAS  NV 

LST  TO  tnc:  *08 


PERIOD  OF  RECORD:  4203-4409,4901-9109 
NORTH:  ALL  HOURS:  ALL 


TEAR 


JAN 


FEB 


HAR 


APR 


HAY 


JUR 


JUL 


Aue 


OCT 


NOV 


DEC 


ANNUAL 


LEAST 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.59 

orawRST 

1.99 

1.94 

1.83 

3.36 

.94 

1.37 

4.73 

2.44 

1.40 

1.26 

2.41 

1.73 

9.97 

HEAR 

.45 

.38 

.43 

.25 

.15 

.08 

.46 

.45 

.28 

.25 

.42 

.35 

4.04 

HEDIAR 

.32 

.16 

.11 

.07 

.03 

TRACE 

.24 

.11 

.09 

.10 

.19 

.10 

3.88 

80 

.483 

.479 

.587 

.540 

.237 

.220 

.762 

.670 

.409 

.342 

.558 

.486 

2.151 

TOTAL  0B8 

1376 

1269 

1411 

1380 

1426 

1380 

1426 

1426 

1380 

1364 

1320 

1364 

16522 

THE  QREAXBST  VALUE  OF  4.73  OCCURRED  ON  07/84 


NOTE:  *THE  VALUE  IS  BASED  ON  A  HONIB  WITH  LESS  THAR  90%  OF  THE  DATA  AVAILABLE  FOR  THE  HOHTB 
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orawrmo  iacmtioh  'a* 
Dsitranc,  AsasviLLB  hc 


BXTRBMB  DAILY  PRBCIPITATIOH  AMOUIITS  IR  INCHES 
FROM  StHMUtl  OF  OAT  DATA 


SmiOH  HUmSR:  723865  SIKTIOR  RMIE:  NELLIS  AFB/LAS  VBQAS  RV  PERIOD  OF  RECORD:  4203-4409,4901-9109 

LSr  TO  OTCt  *08  MONTH:  ALL  HOURS:  ALL 


TSAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAT 

Jim 

JUL 

AUC 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANNUAL 

42 

.00* 

TRACE 

.00 

.00 

TRACE 

1.50 

.10 

.00 

.04 

1.50* 

43 

.65 

.10 

.18 

.40 

TRACE 

.00 

TRACE 

.02 

.22 

.02 

TRACE 

.41 

.65 

44 

.32 

.27 

.05 

ntACE 

.15 

TRACE 

TRACE 

.00 

.00 

.32* 

49 

TRACE* 

TRACE 

.06 

TRACE 

.02 

.03 

.30 

.20 

.07 

TRACS 

.08 

.06 

.30* 

50 

TRACE 

.12 

.01 

TRACE 

.00 

TRACE 

.64 

.11 

.90 

TRACS 

TRACE 

.01 

.90 

51 

.38 

.01 

.08 

.08 

.08 

.00 

.20 

1.12 

.94 

.15 

.22 

.11 

1.12 

52 

.37 

TRACE 

.83 

.60 

TRACK 

.02 

.40 

.09 

.41 

.26 

.31 

.83 

53 

TRACE 

.00 

.01 

TRACE 

TRACE 

TRACE 

.26 

TRACE 

.21 

.03 

TRACE 

.26 

54 

.34 

.01 

.29 

.06 

TRACE 

TRACE 

.31 

TRACE 

1.15 

.04 

.76 

.15 

1.15 

55 

.82 

.13 

TRACE 

TRACE 

.01 

.23 

.14 

.44 

.00 

TRACS 

.05 

.82 

56 

.23 

.22 

o 

o 

.02 

TRACK 

.00 

.28 

.00 

.00 

.16 

.00 

.00 

.28 

57 

.21 

.05 

TRACE 

.63 

.13 

.10 

1.15 

1.77 

TRACS 

.10 

.42 

.03 

1.77 

58 

.53 

.81 

.15 

.15 

.32 

TRACE 

TRACS 

.05 

.13 

.61 

.99 

.99 

59 

.12 

.30 

TRACE 

TRACE 

niACE 

TRACE 

.06 

.21 

.32 

.05 

.94 

.91 

.94 

60 

.29 

.11 

.04 

.11 

.02 

.06 

TRACE 

.25 

.73 

1.17 

.35 

1.17 

61 

.23 

.12 

.04 

TRACE 

.00 

.31 

1.62 

.02 

.10 

.07 

.21 

1.62 

62 

.03 

.18 

.02 

.00 

TRACE 

TRACE 

.01 

TRACE 

.12 

.49 

.00 

.16 

.49 

63 

.19 

.34 

.15 

.10 

TRACE 

.31 

.00 

.05 

.62 

.26 

TRACS 

.62 

64 

TTOCB 

TRACE 

.07 

.10 

TRACE 

.22 

TRACS 

TRACE 

TRACS 

.11 

.01 

.22 

65 

TRACE 

.23 

.33 

1.25 

.45 

.01 

.04 

.33 

.09 

.02 

.97 

.73 

1.25 

66 

.01 

.07 

TRACE 

.20 

.02 

TRACE 

.66 

.02 

1.16 

.05 

.22 

.16 

1.16 

67 

.35 

.00 

TRACE 

.03 

.07 

.14 

.11 

.14 

.63 

.83 

.17 

.83 

68 

TRACE 

.22 

.11 

.06 

.02 

.05 

.04 

.03 

.01 

.23 

.10 

.03 

.23 

69 

.33 

.27 

.15 

TRACE 

.39 

.05 

.74 

.11 

.01 

.18 

.03 

.00 

.74 

70 

TRACE 

.46 

.17 

.04 

.00 

TRACE 

.05 

.62 

.00 

.01 

.15 

.07 

.62 

71 

TRACK 

.05 

.02 

TRACE 

.57 

TRACE 

TRACE 

.02 

.00 

.03 

.22 

.21 

.57 

72 

.00 

.00 

TRACE 

.07 

.04 

.11 

1.56 

.17 

.22 

.77 

.79 

.08 

1.56 

73 

.25 

.32 

.45 

.23 

.03 

TRACE 

.01 

.15 

TRACE 

.01 

.04 

.04 

.45 

74 

.45 

.03 

.38 

TRACK 

TRACE 

.00 

.20 

.11 

.00 

.37 

.33 

.63 

.63 

75 

TRACE 

.03 

.58 

.18 

.01 

TRACE 

.76 

.04 

.10 

.02 

TRACS 

TRACE 

.76 
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OPEIWnilO  LOCAXIOH  'A' 
UAAFEIAC,  ASHBVILLB  RC 


EXIRBtE  DAILT  PRBCIPITKriOH  AMOURTS  IR  IHCHES 
FBOH  SUMURY  CF  DAY  DATA 


8IATI0R  RIMBER:  723865  STKTIOR  RAMS:  RELLIS  AFB/US  VEGAS  RV 

LST  TO  UTC:  +08 


PERIOD  OF  REC(»D:  4203-4409,4901-9109 
MOHTB:  ALL  HOURS:  ALL 


YEAR 

JAR 

Wmm 

|||E3 

IHKQI 

MAY 

JUR 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANNUAL 

76 

.00 

.80 

.03 

.06 

.37 

.00 

.50 

.00 

.72 

.97 

.07 

.05 

.97 

77 

.24 

TRACE 

.20 

TRACB 

.28 

.37 

TRACE 

.67 

.09 

.01 

.08 

1.15 

1.15 

78 

.28 

.47 

.97 

.35 

.22 

.00 

.06 

.01 

.15 

.41 

.54 

.46 

.97 

79 

.39 

.07 

.46 

.15 

.14 

TRACE 

.19 

1.55 

TRACS 

.00 

TRACE 

.04 

1.55 

80 

.62 

.75 

.39 

.04 

.03 

.01 

.64 

TRACS 

.53 

TRACE 

.00 

TRACE 

.75 

81 

.08 

.07 

.80 

.19 

.33 

TRACE 

.00 

.15 

.08 

.33 

.22 

.00 

.80 

82 

.11 

.73 

.18 

.01 

.07 

TRACE 

.07 

.32 

.08 

.10 

.61 

.45 

.73 

83 

.24 

.05 

.92 

.21 

inwcB 

TRACE 

.06 

.89 

.39 

.25 

.15 

.30 

.92 

84 

TRACE 

.03 

TRACE 

.05 

TRACE 

nMCE 

2.50 

1.70 

.14 

TRACE 

1.09 

.51 

2.50 

85 

.41 

TRACE 

.01 

.13 

.03 

TRACE 

.45 

TRACE 

.08 

.31 

.15 

.08 

.45 

86 

.14 

.44 

.26 

.11 

.02 

.03 

.03 

.04 

.03 

.03 

1.10 

.13 

1.10 

87 

.52 

.29 

.42 

.25 

.65 

.14 

.54 

.02 

.02 

1.00 

.50 

.32 

1.00 

88 

.87 

.27 

.00 

.52 

.00 

.26 

TRACE 

.65 

TRACE 

.00 

.02 

.02 

.87 

89 

.22 

.04 

.04 

TRACE 

.41 

TRACE 

TRACE 

.31 

TRACK 

.07 

.00 

.00 

.41 

90 

.75 

.18 

.06 

.02 

.08 

1.02 

.06 

.04 

.06 

.18 

TRACE 

.02 

1.02 

91 

.13 

.66 

.80 

.00 

.09 

.23 

.29 

.26 

.05 

.80* 

BRBJgBST 

.87 

.81 

.97 

1.25 

.65 

1.02 

2.50 

1.77 

1.16 

1.00 

1.17 

1.15 

2.50 

TOTAL  ORB 

1376 

1269 

1411 

1380 

1426 

1380 

1426 

1426 

1380 

1364 

1320 

1364 

16522 

ns  owansT  value  op  2.50  occurred  or  07/22/84 


RDRt  •IBB  VALUE  IS  BASED  OR  A  NORTH  WITH  LESS  IBAR  90%  OF  IBB  DATA  AVAILABLE  FOR  THE  NORTH 
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OPKRKTIHO  LOCATIGH  'A'  PERCERTAOE  FRBQUBNCy  OF  OCCURSEHCB  OF  SIKWFALL  IN  INCHES 

OSAFRCAC,  ASBEVIIiB  NC  FROM  SUHMARy  OF  DAY  DATA 


SmiOR  NUMBER:  723865  STATIGR  NAME:  NELLIS  AFB/LAS  VEQAS  HV 

LST  TO  UTC:  *08 


PERIOD  OF  RECORD:  4901-9109 
MONTH:  ALL  HOURS:  ALL 


AMOUNTS 

(INCHES) 

ROHE 

TRACE 

0. 1-0.4 

0.5-1.4 

1.5- 2 .4 

2. 5- 3. 4 

3.5- 4.4 

4.5- 6.4 

6.5- 10.4 

10.5- 15.4 

15.5- 25.4 

25.5- 50.4 
OVER  50.4 

DATS  WITH 
HEA8  AMIS 

TOTAL  HO.  OP 
OBSERVATIONS 


JAR  FEB 

98.0  98.4 

1.4  1.3 

.2  .1 

.2  .1 

.1 

.1 

.1 

.1 


.6  .2 

1319  1214 


MAR  APR 


99.5  99.9 

.5  .1 


1333  1290 


MAY  JUN 


100.0  100.0 


1333  1290 


JUL  AUO 


100.0  100.0 


1333  1333 


SEP  OCT 


100.0  99.9 

.1 


1290  1302 


NOV  DEC 

99.4  98.8 

.6  1.1 

.1 


.1 

1260  1302 


ANN 


99.5 


.4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


.1 

15599 
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OPERATIRG  LOCKTIOII  'A' 
USAFEIAC,  ASHEVILLB  HC 


TtTEAL  MOmmY  SIKMFAU.  AMOUNTS  IN  INCHES 
FROM  SUHttRT  OP  DAT  DATA 


STRTIOH  NUMBBR:  723865  STATION  NAME:  NELLIS  AFB/LAS  VB8AS  NV  PERIOD  RECORD:  4901-9109 


LST  TO  UTC 

:  *08 

MORTB 

:  ALL 

HOURS:  ALL 

TEAR 

JUI 

FEB 

MAR 

APR 

KAY 

jxm 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

wov 

DEC 

ANNUAL 

49 

TRACE* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE* 

SO 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

51 

TRACE 

.0 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

52 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

53 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

TRACE 

.0 

TRACE 

54 

.0 

.0 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

55 

.9 

.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.2 

56 

.0 

2.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

2.2 

57 

.4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.4 

58 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

.0 

TRACE 

59 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

60 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

TRACE 

61 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.2 

1.2 

62 

TRACE 

.0 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

63 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

64 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

.0 

TRACE 

65 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACK 

TRACE 

66 

.0 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

TRACE 

67 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

TRACE 

TRACE 

68 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

69 

TRACE 

.0 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

70 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71 

TRACE 

TRACE 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

TRACE 

72 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

TRACE 

73 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

74 

8.4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

B.4 

75 

.0 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

76 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

A 
•  W 

77 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

78 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

TRACE 

79 

5.7 

1.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

6.8 

80 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 
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OPERKTIRO  lOCATIOH  'A' 
USAFEIAC,  ASfIBVIU.E  RC 


TOTAL  HQNTHLT  SIKMFALL  AMOURTS  IR  IHCBES 
FROH  SUtOiOr  OP  DAY  DATA 


SXmOR  RUHBER:  723865  SIATIOR  RARE:  RELLIS  APB/LAS  VEGAS  HV  PERIOD  OP  RECORD:  4901-9109 

LST  TO  Die:  *00  NORTH:  ALL  HOURS:  ALL 


TEAR 

JJUl 

PEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUR 

JUL 

AUO 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANNUAL 

81 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

82 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

83 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

84 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

TRACE 

85 

.0 

TRACE 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACS 

86 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

87 

TRACE 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

88 

.0 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

89 

.0 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

90 

TRACE 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

91 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0* 

LEAST 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

GREATEST 

8.4 

2.2 

TRACK 

TRACK 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

TRACE 

1.2 

8.4 

MKAH 

.4 

.1 

TRACK 

TRACK 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

TRACE 

TRACE 

.5 

NBDIAH 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

SD 

1.549 

.373 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

,000 

.000 

.000 

.000 

.185 

1.694 

TOTAL  OBS 

1319 

1214 

1333 

1290 

1333 

1290 

1333 

1333 

1290 

1302 

1260 

1302 

15599 

THE  GREATEST  VALUE  OP  8.4  OCCURRED  OH  01/74 

ROTE:  *THE  VALUE  IS  BASED  OH  A  NORTH  WITH  LESS  'mui  90%  OP  THE  DATA  AVAILABLE  FOR  THE  NORTH 
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OFEmnno  locktioii  ’A' 
USAFRraC,  ASBBVIUB  RC 


EXIRBfB  DAILY  SHOHFALL  AMOUNTS  IN  IRCBBS 
FROM  SUMIARX  OF  DAY  DATA 


STATION  RUMBBR:  723865  STATION  RAMS:  NBLLIS  AFB/LAS  VBOAS  NV  PERIC»  OF  RECORD:  4901-910^ 

LST  TO  UTC:  >08  MONTH:  ALL  HOURS:  ALL 


YEAR 

J2UI 

FEB 

MMt 

APR 

HAY 

JUR 

JUL 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANNUAL 

49 

TRACE* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE* 

50 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

51 

TRACE 

.0 

TRACS 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

52 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

53 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACS 

TRACE 

.0 

TRACE 

54 

.0 

.0 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

55 

.9 

.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.9 

56 

.0 

2.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

2.2 

57 

.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

58 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

.0 

mACE 

59 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

60 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

TRACE 

61 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.2 

1.2 

62 

TRACE 

.0 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

63 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

64 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

.0 

TRACE 

65 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

TRACS 

66 

.0 

nwcB 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

TRACE 

67 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

TRACE 

TRACE 

68 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

69 

TRACE 

.0 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

70 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71 

TRACE 

TRACE 

TRACS 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

TRACE 

TRACE 

72 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

TRACE 

73 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

74 

4.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACS 

4.0 

75 

.0 

TRACS 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

76 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

77 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

78 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

ntACE 

79 

4.7 

1.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

4.7 

80 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

B  -  3  -  3A 


USAFBTAC/DS— 92/283  -  Pag*  43 


orawTnra  iacmtigii  *a' 
inAFBXK,  ASHEVILLE  RC 


EXTREME  DAILY  SNONPALL  AMOURTS  IR  IRCBBS 
FROM  SUMARY  OF  DAY  OAXA 


SXATIOH  RUMBBR: 


SXATIOR  RAME:  RELLIS  AFB/LAS  VEGAS  RV 
LST  TO  UTC:  408 


PERIOD  OF  RECORD:  4901-9109 
MORTB:  ALL  HOURS:  ALL 
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oPERATiiia  uxatnoH  'A' 
OSAnnC,  AS8BVIUB  RC 


PBRCBRAOB  FRBgUBHCI  OF  OCCURRBICB  OF  SHOW  DEPTH  IN  INCHES 
FNON  StMURT  OP  DAI  DATA 


SranOR  RUHBERl  723865  8IWI0N  HAMS:  NELLIS  AFB/LAS  VESAS  HV  PERIOD  OF  RECORD:  4203-4409,4901-9109 

L8T  TO  UTC:  «08  MONTH:  ALL  HOURS:  ALL 


AMOUNTS 

(INCHES) 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

HAT 

JUN 

JUL 

AUO 

B| 

OCT 

HOV 

DEC 

mm 

HONE 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.9 

100.0 

nACE 

.1 

.1 

.1 

.0 

1 

.1 

.1 

.1 

.0 

2 

3 


4-6 


.1 


.0 


7-ia 

U-24 

25-36 

37-48 

49-60 

61-120 

OVER  120 

DATS  WITH 

IBAS  AKIS  .1  .1  .1  .0 

TOTAL  NO.  OP 

OBSERVATIONS  1381  1271  1415  1380  1426  1380  1426  1426  1380  1364  1320  1364  16533 


B  -  4  -  1 


U8AFBTAC/DS~92/283  -  Pag*  45 


omucmiQ  I0CKTIOII  'a* 
ASaSVILLB  RC 


SZMnai  miBBRl  723865 


OCTREHB  DAILY  SROM  ISPTB  AMOURTS  IR  IHCHBS 
FBOH  SUHHARY  OP  DAT  DATA 


STATIOH  RAHB:  HKLLI8  AFB/LAS  VEGAS  HV 
Lsr  TO  UTC:  *08 


PERIOD  OP  RECORD:  4203-4409,4901-9109 
NORTH:  ALL  HOURS:  ALL 


onmiim  ujcjoioh  'A' 

USAFRAC,  ASBKVILUI  AC 


RXIRBKB  DAILY  BUM  DBPn  AHOURTS  IH  IHCHBS 
PROM  SUItfUtT  OP  DAT  DATA 


SIKTIOK  RAMB:  RKLLI8  AFB/LAS  VBQAS  RV 
L8T  TO  UlCt  *0B 


PERIOD  OP  RECORD:  4203-4409,4901-9109 
HOHTBt  ALL  BOORS:  ALL 


1  1381 

1271 

1415 

1380 

1426 

1380 

1426 

1426 

1380 

1364 

1320 

1364 

16533 

OtBAXBRT  VALOR  OP 


4  OCCORRRD  OR  01/05/74 


ROnt  •1HR  VALOR  IS  BA8BD  OH  A  NORIR  NITB  USS  TBAR  90%  OP  TBR  DATA  AVAILABLE  FOR  THB  HORTH 
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orawano  ux»naii  *a' 
iBAnsNc,  usatmhLK  me 


rnat  md  last  cats  or  occunoms  by  anew-TEAR 
mcN  suMuor  or  day  data 

8IMIOP  MHBnt  723865  STAXIOR  lUHEj  RKLLIS  AFB/LAS  VSCAS  SV  PBRIOD  OF  BBOOBD:  4902-5206 

SSOH-YBAR:  1  AUO  -  31  JUL 


FIRST  FIRST  FIRST  LAST  LAST  LAST 

SnWFALL  MBASURABLB  NMSURABLB  8MMFALL  MBASURABLB  MEASURABLE 

8KR4-YEAR  BKBIFALL  SMW  OEPIfl  SRONFALL  SHOW  DEPTH 


50-51  JAR  30 


MAR  02 


MDIAR-DASS  JAR  30 


MAR  02 
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pppppppp 

MAMA 

nommiiR 

CCCCCC 

PPPPFPFPP 

AAAAAAM 

nffiRnaam 

cccccccc 

pp  pp 

M 

AA 

HR 

m 

TP 

cc  cc 

pp  pp 

M 

M 

m 

HR 

TO 

cc 

ppppppppp 

AA 

M 

RRRRRRRRR 

TP 

cc 

PPPPFPPP 

AAAAAAAAM 

RRRRSRM 

TO 

cc 

pp 

AAAAAAAAAA 

m 

RR 

TO 

cc 

pp 

M 

AA 

m 

RR 

TO 

cc  cc 

pp 

M 

M 

m 

RR 

TO 

cccccccc 

pp 

M 

M 

nt 

RR 

TP 

CCCCCC 

C  -  1  -  1 


USAnmC/D8— 93/2B3  -  Pag*  49 


PART  C 


SURFACE  WHID  SUMURIE8 


PEAK  WIIOS. 

THESE  TABLES  ARB  CRBMBD  FRCM  SUtMART  OP  DAT  DATA.  SPEEDS  ARB  IR  KROTS. 

PIRECTIOHS  ARB  TO  16  COMPASS  POIRTS  FROM  THE  BEOIRRIRO  OF  PERIOD  OF  RECORD 
THROUGH  JURE  1968.  BUT  IR  JULY  1968,  ALL  STATIGHS  EXCEPT  THOSE  OF  THE  RATIOHAL 
NBATHBR  SERVICE  STARTED  RBOORDnO  DIRBCTIORS  IR  TERS  OF  DEGREES.  DATA 
IS  SUMOffilZBD  BT  HQHTH  FOR  EACH  TEAR  FOR  THE  ERTIRE  PERIOD  OP  RECORD 
available.  GIVER:  THE  GREATEST  HORTHLT  VALUE  FOR  ALL  TEARS  COMBIRED,  THE 
GREATEST  TEARLT  VALUE  FOR  ALL  TEARS  COMBIRED,  ARD  THE  DATE  OF  THE  ABSOLUTE 
PEAK  WIRD  RECORDED  FDR  THE  ERTIRE  PERIOD  OF  RECORD.  AR  ASTERISK  (*)  IHDICAIES 
A  VALUE  FOR  A  NORTH  TOR  WHICH  USS  THAR  90%  OP  THE  DATA  ARE  AVAILABLE.  AR 
ASTERISK  ALSO  DBRQTES  A  TBAR(S)  WITH  ORB  OR  MORE  MISSIRG  ARD/OR  IROOMPLBIB  NORTHS. 

PEAK  Wins— PBRCBRT  OCCURRERCE  FREQUBRCT. 

ALSO  FROM  snMART  OF  DAT  DATA.  DATA  IS  SUIMARIZED  BT  NORTH,  FOR  ALL 
TEARS  COMBIRED,  FOR  BLBVER  Win  SPEED  GROUPS.  THE  1-4  KROT  SPEED  GROUP 
IRCLQDES  CALM  WIRDS.  IF  THE  PEAK  wm  IS  REPORTED  FOR  A  PARTICULAR  DAT 
AS  *CAIM.*  THAT  COURT  GOBS  IRID  THE  *1-4  KNOT*  CATBGORT.  TABLES  IRCLUDB 
NEARS,  NniARS,  An  TOTAL  OBSBRVXriOR  COURTS.  THE  VALUES  IR  THIS  SUMMRY 
ACOOURT  FtW  A  PEAK  Win  BBIRG  RBOCffiDED  FOR  EACH  DAT  OP  EACH  NORTH. 

wm  DIRBCIIOR  VS  wm  SPEED— PERCENT  OCCURRERCE  FRBQUERCT. 

THESE  TABLES  ARB  CREATED  FROM  BOURLT  OBSERVATIORS.  TBET  SUMMARIZE 
THE  DATA  AS  FDLLaWS: 

-  BT  BIGHT  3-HOUR  STANDARD  TINE  PERIODS  FOR  EAOB  NORTH  (ALL  TEARS  COMBINED). 

-  BT  NORTH  (ALL  TEARS  An  ALL  HOURS  COMBINED). 

-  BT  TEAR  (ALL  TEARS  An  ALL  HOURS  COMBINED). 

THESE  TABLES  GIVE  A  BIVARIATB  DISTRIBUTIOR  OP  THE  PERCERT  OCCURRERCE 

FESaUEHUr  (POP)  FOR  ELEVEN  Win  SPEn  GROUPS  VERSUS  TWELVE  Win  DIRECTION 
SECTORS  GIVER  IN  30  DEGREE  IRCRBMERTS.  ’CALM*  An  ’VARIABLE’  Wins  ARE 
GIVER  8BPARAISLT.  CAniRAL  Win  DIRBCTIORS  (R,B,S,W)  APPEAR  FOR  REFERENCE. 

TOTAL  PERCENTAGES,  NEARS,  An  NniARS  FOR  EACH  SECTOR,  ALONG  WITH  TOTAL  OBS- 
ERVATIOR  COURTS,  ARB  PRINTED  BELOW  EACH  SUMtART. 

ALSO  PROVIDED:  A  BIVARIATB  DISTHIBUTIOH  CP  Wm  DIRECTION  VERSUS  Win  SPEED 
FOR  SPECIFIED  CBILin/VISIBILITT  COniTIORS.  THESE  COniTIORS  ARE: 

WHEN  THE  VISIBILITT  IS  GREATER  THAR  OR  EQUAL  TO  1/2  NILES  (0800  METERS) 

THE  CEILin  MUST  BE  GREATER  THAR  OR  EQUAL  TO  200  FEET  BUT  LESS  THAR  1500  FEET. 

IF  ISIS  COniTIOH  IS  ROT  MET,  THEN  THE  FOLLOWING  COniTIOR  IS  TESTED: 

WHEN  THE  CBILin  IS  GREATER  THAR  OR  EQUAL  TO  200  FEET,  THE  VISIBILITT  MUST 
BE  GREATER  THAR  OR  EQUAL  TO  1/2  (0800  METERS)  BUT  LESS  THAR  3  NILES  (4800  METERS). 


COHVBR8IOH:  1  KROT  -  .514791  METERS  PER  SBOOn 
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orawTiira  uxxTioH  *a* 
uswbxik:,  asbbviuk  rc 


PEAK  SURFACE  WIHDS  IE  KROTS 
FRCM  SUIMARY  OF  DAT  DATA 


8XATIOR  RUHBERS  72386S  SIATICR  RAMEi  RELLIS  AFB/LA8  VEGAS  RV 

L8T  TO  UlCt  408 


PERIOD  OF  REOORDt  4902-5111,5804-5804,5910-9109 
MDHTHI  ALL  BOURSt  ALL 
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THB  PKMC  NIHD  OP  63  PUGH  K  OCCURRBD  OH  08/37/91 

HOIBs  •THB  V1U.UB  IS  BASED  GH  A  MOHTH  WITS  LBSS  THAS  90%  OP  DATA  AVAIMBLB  FOR  THB  HOHTH 
$IBB  VAI.UB  IS  100  OR  OREAIBR  WITH  LESS  THAR  908  OP  DATA  AVAILABLE  FDR  THE  NORTH 
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CPEFUTUra  liOCATICII  'A' 
USAFBXItC,  ASBBVIU.B  IK 


PBKEHTA6E  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  Of  DAILY  PEAK  WINDS 
FRGH  SUMMARY  OF  DAY  DATA 

StAXIOR  HUMBER:  723865  STATIOR  NAME:  NELLIS  AFB/LAS  VEOAS  HV  PERIOD  OP  RECORD:  4902-5111,5804-5804,5910-9109 

LST  TO  UIC:  *08  MONTE:  ALL  HOURS:  ALL 


MONTE 

CALM-4 

5-9 

10-14 

15-19 

wim 

20-24 

SPEEDS 

25-29 

111  KHOTS 

30-34  35-39 

40-49 

50-64 

OB  65 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

TOTAL 

OBS 

JAR 

3.3 

27.8 

23.9 

15.9 

10.9 

8.1 

4.8 

3.0 

2.2 

.2 

.0 

15.8 

13.0 

1045 

FEB 

.9 

17.3 

24.5 

17.0 

15.5 

10.2 

7.3 

3.7 

2.8 

.7 

.0 

18.5 

16.0 

969 

HAR 

.0 

6.6 

18.8 

17.7 

16.8 

16.6 

10.3 

7.7 

5.0 

.5 

.0 

22.4 

22.0 

1075 

APR 

.1 

2.9 

15.3 

17.7 

20.8 

16.1 

14.6 

7.5 

4.6 

.0 

23.6 

23.0 

1046 

MAX 

.0 

.8 

12.5 

20.4 

23.4 

20.2 

13.3 

5.8 

3.5 

.3 

.0 

23.6 

23.0 

1041 

JUN 

.5 

.9 

11.5 

19.0 

27.8 

19.0 

13.1 

5.4 

2.5 

.3 

.0 

23.2 

23.0 

1042 

JUL 

.0 

1.1 

10.2 

21.1 

27.9 

23.2 

9.7 

4.0 

2.0 

.8 

.0 

23.1 

23.0 

1049 

AUO 

.1 

2.5 

16.1 

22.4 

23.5 

18.7 

10.1 

3.6 

2.6 

.6 

.0 

22.1 

21.0 

1083 

SEP 

.2 

7.2 

25.7 

21.0 

18.9 

14.6 

7.6 

3.4 

1.1 

.4 

.0 

19.5 

18.0 

1039 

OCT 

19.3 

26.2 

16.3 

16.8 

9.0 

6.7 

2.9 

1.4 

.0 

.0 

17.2 

16.0 

1083 

NOV 

2.6 

25.2 

22.6 

18.1 

11.5 

9.0 

5.6 

3.8 

1.5 

.0 

.0 

16.4 

14.0 

1039 

DEC 

34.3 

21.8 

12.5 

10.2 

7.3 

5.1 

2.9 

1.4 

.0 

.0 

14.6 

12.0 

1052 

AIEIUAL 

12,1 

19.1 

18.3 

18.7 

14.4 

9.0 

4.5 

2.5 

.3 

.0 

20.0 

19.0 

12563 

C  -  3  -  1 


USAFBTAC/D8— 92/283  -  Paga  53 


CVERKTIIia  lOCATIOR  *A' 
USAFKOC,  ASHBVIUUt  NC 


FERCBirUiGB  FKBQUBlfCy  OP  OCCURKEIICB  SURFACE  WIND  DIRECTIOR  VERSUS  WIND  SPEED 
FRQH  HOURLY  OBSBRVATICHS 


SXKTIOH  HUMBER:  723865  STATIOH  HAMB:  HELLIS  AFB/LAS  VEGAS  HV 

LST  TO  UTC:  *  8 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MOHTH:  JAR  HOURS:  00-02 


HIND  SPEED  IR  KHOTS 


DIRECTIOR 

(DEGREES) 

I 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  OB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

HIND 

(R)  350-010 

7.1 

1.8 

.9 

.2 

.2  .1 

10.3 

4.9 

3.0 

020-040 

5.9 

3.3 

.9 

10.1 

4.6 

4.0 

050-070 

6.1 

4.2 

.6 

11.0 

4.6 

4.0 

(B)  080-100 

1.9 

1.6 

3.5 

4.1 

4.0 

110-130 

1.8 

.5 

.1 

2.5 

3.6 

2.0 

140-160 

.8 

.3 

.1 

.3 

1.5 

6.9 

4.5 

(8)  170-190 

1.9 

.4 

1.0 

.2 

.3 

3.9 

7.3 

5.0 

200-220 

1.6 

.3 

.8 

.1 

2.8 

5.8 

2.5 

230-250 

1.1 

.1 

.1 

1.3 

3.4 

2.5 

(«)  260-280 

1.6 

.2 

.2 

.1 

2.2 

5.1 

4.0 

290-310 

2.2 

.6 

.4 

3.2 

5.0 

3.0 

320-340 

3.0 

.6 

.2 

.1 

4.0 

3.9 

2.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

43.8 

//////////// 

TOTALS 

35.0 

13.9 

4.8 

1.5 

.5  .1 

100.0 

2.7 

3.0 

TOTAL  HUMBER  OF  OBSERVATIOHS  930 
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oPEmTiiiG  uxarioN  *a' 
USAFBXAC,  A8BBVIL1X  HC 


PERCENTAGB  FRBQlfHICy  OF  OCCURRENCE  SURFACE  HIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  BOURLF  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  723865  STATION  NAME:  NELLIS  AFB/LAS  VEGAS  HV  PERIOD  OF  RECCEU):  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UIC:  *  8  MONTH:  JAN  HOURS:  03-05 


DIRBCnoN 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14  15- 

WIND  SPEED  IN  KNCrTS 

-19  20-24  25-29  30-34  .5-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

NH)XAIf 

HIRD 

(N)  350-010 

6.6 

1.6 

.8 

.1  .1 

9.1 

4.1^ 

2.0 

020-040 

6.8 

2.0 

.9 

.1  .1 

9.9 

4.3 

3.0 

050-070 

4.8 

3.8 

1.0 

9.6 

5.1 

4.0 

(E)  080-100 

1.2 

1.6 

2.8 

4.2 

5.0 

110-130 

1.9 

.4 

2.4 

3.1 

3.0 

140-160 

1.2 

.3 

.1 

1.6 

3.7 

2.0 

(S)  170-190 

1.7 

.9 

1.1 

.1  .2  .1 

4.1 

7.8 

7.0 

200-220 

1.9 

.6 

.3 

2.9 

4.9 

3.0 

230-250 

2.0 

.1 

2.2 

2.5 

2.0 

(N)  260-280 

1.5 

.1 

.2 

1.8 

4.0 

3.0 

290-310 

3.7 

1.0 

.4 

.2  .1 

5.4 

4.9 

3.0 

320-340 

3.4 

1.1 

.4 

4.9 

4.2 

3.0 

VARIABLE 

CALK 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

43.3 

//////////// 

T013U.8 

36.7 

13.4 

4.9 

.9  .4  .1  .1 

100.0 

2.6 

3.0 

TOTAL 

NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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oraaTiHO  ux»noii  *a’ 

UBAFBZM:,  ASBSVIL1.K  RC 


PBRCBIIXM3E  FRBQOBRCy  <X  OCCURRERCB  SURPACB  WHID  DIRECTIOH  VERSUS  HIRD  SPEED 
FROM  BOURLY  OBSESVAnORS 


SXKTIOR  RDHBER:  723865  SIKTIOR  RKME:  RELLIS  AFB/US  VEQAS  RV 

isrs  TO  UTC:  «  8 


PERIOD  OF  REOORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MORTH:  JAR  BOURS:  06-08 


(R)  350-010 
020-040 
050-070 
(E)  080-100 
110-130 
140-160 
(8)  170-190 
200-220 
230-250 
(W)  260-280 
290-310 
320-340 


1.3  5. 

2.6  9. 

2.9  5. 

1.7  2. 


VARIABLE 

CAUI 

TOTALS 


/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  50 . 4  //////////// 

34.2  7.7  5.6  1.1  .4  .1  100.0  2.3  3.0 

TOTAL  RUMBER  OF  OB8ERVATIORS  930 
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omwniio  uxmoK  -a*  ptockwiack  FRBginnar  op  occui«ercb  surpacx  hihd  dirbctioh  versus  wird  speed 

OSAFEnC,  ASBEVILU  RC  FRCM  BCURDT  OBSERVXTIORS 

SBtnOR  RUMBBRl  723865  STKnOR  SAME:  RELLIS  AFB/US  VEGSAS  RV  PERIOD  OP  RECXIRD:  OCT  81  -  SEP  91 

LSr  TO  UTCl  *  8  MQRIH:  JAR  HOURS:  09-11 


DIRBCTIOH  1 
(DBQRBB8)  | 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

WIRD  SPEED  IR  KRDTS 
20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOIRL 

% 

NEAR 

WIRD 

MEDIAR 

WIRD 

(R)  350-010 

2.0 

1.2 

2.0 

.5 

.1 

.1 

6.0 

8.4 

8.5 

020-040 

1.7 

2.7 

2.2 

.5 

7.1 

8.1 

8.0 

050-070 

3.5 

3.9 

.5 

8.0 

5.3 

6.0 

(E)  080-100 

2.9 

1.2 

.1 

4.2 

3.8 

3.0 

110-130 

1.9 

.1 

.2 

2.3 

3-7 

2.0 

140-160 

2.2 

.4 

.8 

.1 

3.4 

5.3 

4.0 

(8)  170-190 

3.9 

.4 

.3 

.4 

.2 

5.3 

5.3 

3.0 

200-220 

6.8 

.5 

.2 

.2 

.4 

.1  .1 

8.4 

4.6 

2.0 

230-250 

3.0 

.3 

.1 

3.4 

2.9 

2.0 

(W)  260-280 

2.0 

.4 

.2 

2.7 

3.9 

3.0 

290-310 

2.3 

.6 

.4 

.3 

.1 

.1 

3.9 

6.2 

2.5 

320-340 

1.6 

.6 

.6 

.1 

3.0 

6.1 

4.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

42.4 

//////////// 

TC7IAL8 

1  33.8 

12.3 

7.4 

2.3 

.8 

.3  .1 

100.0 

3.2 

4.0 

lOERL  RUIOBR  OF 

OBSERFiaiOHS 

930 
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OPBRIOIHG  lOCKnOH  *A* 
USAFBZHC,  ASHEVILLR  RC 


PKRCBirrAm  FBEg^lBliCY  OP  OCCUBRBIKB  SURFACE  WIRD  DIRBCTIOH  VERSUS  HIHD  SPEH> 
FRCM  HOURLY  OBSERVATIORS 


SXmOH  RUMBER:  723865  STATIOR  RRMB:  RELLI8  AFB/LAS  VEGAS  RV 

LST  TO  UIC:  +  8 


PERICO  OP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
HORTH:  JAR  HOURS:  12-14 


DIRBCTIOH 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

turn  SPEED  n  EROTS 
15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  6E  65 

TOTAL 

% 

HEAR 

WIRD 

MEDIAR 

WIRD 

(H)  350-010 

1.7 

1.6 

2.4 

1.0  .4  .2 

7.3 

10.2 

10.0 

020-040 

3.5 

4.9 

6.2 

1.1  .2 

16.0 

8.6 

8.0 

050-070 

5.5 

8.1 

2.2 

15.7 

6.1 

6.0 

(B)  080-100 

3.1 

2.0 

.2 

.1 

5.5 

4.6 

4.0 

110-130 

1.9 

1.2 

.2 

3.3 

4.3 

4.0 

140-160 

2.2 

.2 

.3 

2.7 

3.5 

2.0 

(S)  170-190 

3.3 

.5 

.9 

.6  .4 

5.8 

7.2 

4.0 

200-220 

4.3 

.1 

.3 

.8  .2  .1 

5.8 

5.9 

2.0 

230-250 

2.0 

.4 

.1 

.3  .2 

3.1 

5.8 

2.0 

(W)  260-280 

1.4 

.5 

.2 

2.2 

4.4 

3.5 

290-310 

1.4 

.3 

.6 

.1  .4 

2.9 

8.1 

5.0 

320-340 

1.3 

.5 

1.8 

3.0 

2.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

27.8 

//////////// 

IDEALS 

1  31.6 

20.3 

13.6 

3.9  1.9  .3 

100.0 

4.9 

6.0 

TOTAL  RUHBBR  OF  OBSERVATIORS 

930 

C  -  4  -  S 


USAFBTAC/DS--92/283  -  Pag*  58 


oPBrnnnc  iocatich  ’a*  pbacbrcagb  fkbqueiicy  of  occuinaRcs  surface  mud  dirbctioh  versus  mud  speed 

USAFEIAC,  ASBEVIUB  RC  FROM  BOURLT  OBSERVATIORS 

STATiai  RUHBBRt  723865  STATION  RMBl  RELLIS  AFB/LAS  VEOAS  RV  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LSI  TO  UIC:  +  8  HOHIH:  JAR  HOURS:  15-17 


DIRECTION 

(DBUREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

MIRD  SPEED  IR  KROI8 
15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

MBMf 

WIMD 

MBDIAR 

fnm> 

(R)  350-010 

.9 

2.7 

1.8 

.5  .1 

6.0 

9.2 

8.0 

020-040 

3.8 

6.8 

4.1 

.6  .6 

15.9 

8.2 

8.0 

050-070 

9.4 

9.9 

.9 

20.1 

5.2 

5.0 

(E)  080-100 

6.5 

1.4 

7.8 

3.2 

3.0 

110-130 

3.3 

.9 

.3 

4.5 

4.2 

4.0 

140-160 

1.5 

.3 

.2 

.2  .1 

2.4 

5.9 

3.5 

(8)  170-190 

1.9 

.9 

.3 

.6  .1  .2 

4.1 

7.9 

5.0 

200-220 

3.2 

.6 

1.1 

.5 

5.5 

6.2 

4.0 

230-350 

.8 

.4 

.2 

1.4 

7.3 

3.0 

(M)  260-380 

1.8 

.3 

.2 

2.4 

3.6 

2.0 

290-310 

1.7 

.1 

1.0 

.5 

3.3 

7.4 

4.0 

320-340 

1.1 

.1 

1.2 

2.5 

3.0 

VARIABU 

1 

CAIM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

25.4 

//////////// 

TOTALS 

1  35.9 

24.0 

10.3 

3.1  .8  .3 

100.0 

4.6 

5.0 

TOTAL  RUmER  OF  OSSERVATIONS 

930 

C  -  4  -  6 
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oPBrnrnra  iocktioh  -a* 
USAFEXAC.  ASHEVILLE  EC 


PERCBMIABB  FREQUENCT  OP  OCCURRSRCB  SURFACE  WIRD  DIRECTIOH  VERSUS  WIHD  SPEED 
FROH  HOURLY  OBSERVATIOHS 

SXmCH  BWBBR:  723865  SXATIOH  RAMBs  RELLIS  AFB/LAS  VEGAS  RV  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  ID  UlCt  *  8  MORIB:  JAR  HOURS:  18-20 


DIRECTIOH 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

WIHD  SPEED  ni  KEOTS 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  OB  65 

TdSKL 

% 

HEAR 

HIHD 

MBDIAR 

HIHO 

(R)  350-010 

13.5 

1.9 

.6 

.1 

16.2 

3.5 

3.0 

020-040 

14.4 

5.6 

1.2 

.5  .1 

21.8 

4.5 

3.0 

050-070 

9.2 

5.3 

.2 

.3 

15.1 

4.5 

4.0 

(B)  080-100 

1.7 

1.1 

.2 

3.0 

4.3 

4.0 

110-130 

.9 

.5 

.1 

.1 

1.6 

4.9 

4.0 

140-160 

.5 

.3 

.8 

1.6 

7.6 

9.0 

(8)  170-190 

.5 

1.3 

.6 

.4  .1  .1 

3.1 

9.8 

8.0 

200-220 

.3 

.6 

.2 

.1 

1.3 

7.4 

7.0 

230-250 

.5 

.4 

.1 

1.1 

4.7 

4.5 

(V)  260-280 

.8 

.2 

.3 

.1  .1  .1 

1.6 

9.0 

5.0 

290-310 

1.1 

.9 

.4 

2.4 

5.4 

5.0 

320-340 

3.3 

.5 

.3 

4.2 

3.6 

2.0 

VARIABLE 

1 

dOM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

27.0 

//////////// 

TOTALS 

1  46.7 

18.6 

5.0 

1.6  .3  .1  .1 

100.0 

3.4 

4.0 

TOTAL  RUMBBR  CP  <»8BRVAXI0HS  930 

C  -  4  -  7 
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oPBrnnin  uxtaioK  ’a*  fercemtms  FRBQinRcr  of  occunaoics  surfacb  wnro  dirbctioii  vebsus  wind  speed 

USAFBnC,  A8HEVILLB  MC  FROM  BOUKLT  CBSERVAnOMS 

snnoil  NUMBER:  723865  SnmCM  NAME:  NELLIS  AFB/LAS  VEGM  NV  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LSI  TO  IRC:  *  8  HOHIH:  JM  BOURS:  21-23 


DIRBCriOR 

(raSREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND  SPEED  IB  ENOIS 
20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  OB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

NIRO 

MBDIAR 

WIID 

(N)  350-010 

8.5 

1.5 

.8 

.3 

11.1 

4.0 

3.0 

020-040 

8.4 

4.4 

1.7 

.2 

.2 

14.9 

5.2 

4.0 

050-070 

5.6 

4.3 

.6 

10.5 

5.0 

4.0 

(E)  080-100 

1.6 

.9 

2.5 

3.9 

3.0 

110-130 

1.4 

.1 

1.5 

2.9 

2.0 

140-160 

.8 

.8 

.4 

.1 

2.0 

6.3 

6.0 

(8)  170-190 

1.0 

1.1 

.9 

.6 

.1 

3.7 

8.9 

8.0 

200-220 

1.5 

.4 

.2 

.1 

2.3 

4.8 

3.0 

230-250 

.8 

.1 

.9 

2.8 

2.0 

(W)  260-280 

1.3 

.3 

.3 

.1 

2.0 

6.5 

2.0 

290-310 

2.2 

.2 

.2 

.1 

2.7 

4.7 

3.0 

320-340 

4.5 

.8 

.2 

5.5 

3.2 

2.0 

WKRUBU 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

40.4 

//////////// 

TOBOS 

37.6 

14.4 

5.5 

1.6 

.5 

100.0 

2.9 

4.0 

TDDU.  NON 

■ER  OF  OBSBRVTffICMS 

930 

C  -  4  -  8 
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cmatnm  iocktior  *a*  pbrceiixmsb  PRSQUBRcy  of  occurrehcb  surface  wind  dirbctiom  versus  hied  speed 

UBAPBEAC,  A8BBVIIXS  RC  FRCM  BOURLT  OBSBRVATIORS 

RBfflOR  RONBERs  72386S  SXIIIIOR  RAW:  HELLIS  AFB/LAS  VEQAS  RV  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  *  8  HORIB:  JAR  HOURS:  AU. 


DXRBCnOR 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

BIRD  SPEED  IR  KROTS 

20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  OE  65 

TOTAL 

MBAH 

MEDIAN 

(DE6REES)  1 

% 

WIND 

WIND 

(R)  350-010 

5.8 

1.6 

1.3 

.4 

.1  .1  .0 

9.2 

5.5 

3.0 

020-040 

6.3 

4.0 

2.3 

.4 

.2 

13.1 

6.0 

5.0 

050-070 

6.2 

5.2 

.8 

.0 

12.2 

5.1 

4.0 

(B)  080-100 

2.7 

1.3 

.1 

.0 

4.1 

3.8 

3.0 

110-130 

1.8 

.5 

.1 

.1 

2.5 

3.8 

3.0 

140-160 

1.2 

.4 

.3 

.1 

.0 

2.1 

5.4 

4.0 

(81  170-190 

1.9 

.7 

.7 

.5 

.2  .1 

4.1 

7.7 

6.0 

200-220 

2.7 

.5 

.4 

.3 

.1  .0  .0 

4.0 

5.4 

3.0 

230-250 

1.5 

.2 

.1 

.1 

.0 

1.9 

3.9 

2.0 

(H|  260-280 

1.5 

.3 

.2 

.1 

.0 

.0 

2.1 

4.9 

3.0 

290-310 

2.2 

.5 

.5 

.2 

.1  .0 

3.6 

5.7 

3.0 

320-340 

2.7 

.6 

.3 

.0 

3.6 

4.0 

3.0 

VARIABLE 

CAIN 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

37.6 

//////////// 

TOTALS 

36.5 

15.8 

7.1 

2.2 

.7  .2 

100.0 

3.3 

4.0 

TOTAL  RUBER  OP  OBSBRVATIORS  7440 


C  -  4  -  9 
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oPBmniia  uxxncm  ’a* 
VSAFBIAC,  ASBBVILLB  RC 


PERCBmUa  FREQUBHCr  OF  OCCUmBICB  SUHFACB  NIMD  DIBECTIOR  VERSUS  HIHD  SPEED 
FRCH  BOURLT  OBSERVATIOIIS 

SXRIIOH  inMBHR:  723865  STATIOH  RMIB!  RELLIS  APB/LAS  VEOAS  RV  PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UIC:  *  8  MOHTB:  JAR  BOURS:  AU. 


CKTSaORT  At  CBniRC  OB  200  BUI  LESS  THAR  1500  FEET  WITH  VISIBILITY  6B  1/2  MILE  (0800  METERS). 

MD/OR 

VISIBILITY  OB  1/2  KILE  (0800  METERS)  BUT  LESS  THAR  3  MILES  (4800  METERS)  WITH  CBILIR6 

<X  200 

FEET. 

onscnoH  { 

1  1-4  5-9 

HIRD  SPEED  IR  KROIS 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  OB  65 

TOQU. 

HEAR 

MEDIAE 

(DB8REB8)  | 

1 

% 

WIMD 

WIND 

(R)  350-010 

020-040 

3.3  10.0 

6.7  3.3 

23.3 

10.0 

8.0 

050-070 

6.7 

6.7 

7.0 

7.0 

(B)  080-100 

6.7 

3.3 

10.0 

9.7 

8.0 

110-130 

6.7 

6.7 

4.0 

4.0 

140-160 

(8)  170-190 

6.7 

6.7 

2.5 

2.5 

200-220 

13.3 

13.3 

2.5 

2.0 

230-250 

3.3 

3.3 

5.0 

5.0 

(W)  260-280 

6.7 

6.7 

8.0 

8.0 

290-310 

320-340 

VARIABU 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

23.3 

//////////// 

TOTALS 

1  30.0  33.4 

10.0  3.3 

100.0 

5.2 

6.0 

TOTAL  RUmER  OF  0B8BRVATI0R8  30 

C  -  4  -  10 
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OPBRKrUIQ  lOCKnCH  *A'  PBRCSRUCB  FRBQUBIICY  OF  OOCURRBIICB  SUKFHCK  WIRD  DIKBCnCR  VERSUS  WIID  SPEED 

osArmc,  MasvxuB  no  frqh  hourly  (nsERmncHs 

8ZHTIOR  HUMBER:  72386S  SXRnOR  RMS:  RELLIS  AFB/IAS  VEGAS  RV  PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 


liST  TO  UTC: 

:  *  8 

NORTH:  FEB  HOURS:  00-02 

DIRBCnOB 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14  15-19 

WIRD  SPEED  IR  KROTS 
20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65  TOTAL 

% 

MEMI 

WIND 

MBDIMI 

WIND 

(H)  350-010 

mgi 

mn 

Bi 

.4 

.1 

10.9 

4.9 

3.0 

020-040 

B 

m 

.5 

13.1 

5.4 

4.0 

050-070 

5.2 

5.3 

1.2 

.1 

11.8 

5.3 

5.0 

(E)  060-100 

1.9 

.8 

.1 

2.8 

4.0 

4.0 

110-130 

.7 

.4 

.1 

.2 

1.4 

6.9 

5.0 

140-160 

.7 

.6 

.7 

.1 

2.1 

7.3 

6.5 

(S)  170-190 

•7 

.7 

1.7 

1.3 

.2 

4.6 

11.5 

12.0 

200-220 

1.8 

.6 

.6 

.4 

.1 

3.4 

6.8 

4.0 

230-250 

1.3 

.1 

1.4 

2.3 

2.0 

(W)  260-280 

1.8 

.4 

.2 

2.4 

3.8 

3.5 

290-310 

2.2 

.5 

.4 

.6  .1 

3.8 

8.2 

3.5 

320-340 

2.6 

.8 

.6 

.1 

4.1 

4.7 

4.0 

VARIABLE 

1 

CAIM 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  38.1 

//////////// 

TOTALS 

1  32.9 

16.5 

7.9 

3.5 

.9  .2 

100.0 

3.6 

4.0 

TOTAL  HUMBER  OF  OBSERVATIOHS 

846 

C  -  4  -  11 
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WElWTIIie  LOCMTIOH  'A* 
OSAPBIAC,  ASHBVILLB  RC 


PERCBRIACB  FREQUERCV  OP  OCCURIBIICB  SORFACB  HIHD  DIRBCTIOII  VERSUS  HIND  SPEED 
PRGM  BOURLT  OBSERVATIONS 

SnnOH  NUMBER:  723865  STATIOH  NAME:  NELUS  AFB/LAS  VBQAS  NV  PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LSI  TO  UIC:  *  8  HCRTH:  PEB  BOURS:  03-05 


DIRECTION 

(DEORBES) 

1-4 

5-9 

10-14 

HIND  SPEED  IN  KNOTS 
15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

NEAN 

WIRD 

NBDIAir 

WIND 

(R)  350-010 

5.6 

1.5 

1.1 

.1  .1 

8.4 

4.6 

3.0 

020-040 

5.4 

3.5 

2.2 

.4  .1 

11.7 

6.2 

5.0 

050-070 

5.9 

3.4 

.7 

10.0 

4.6 

4.0 

(E)  080-100 

1.8 

.6 

.1 

2.5 

3.9 

3.0 

110-130 

1.9 

.4 

.1 

.4 

2.7 

5.1 

2.0 

140-160 

.8 

.5 

.1 

.4 

1.8 

7.3 

7.0 

(8)  170-190 

1.3 

.5 

2.0 

1.1  .1 

5.0 

10.3 

12.0 

200-220 

1.4 

1.1 

.5 

.2 

3.2 

5.9 

5.0 

230-250 

1.3 

.1 

.1 

1.5 

4.2 

2.0 

(W)  260-280 

2.2 

.4 

.1 

.4 

3.1 

4.5 

2.0 

290-310 

3.0 

.9 

.9 

.1  .5 

5.4 

6.7 

4.0 

320-340 

3.5 

.9 

4.5 

2.9 

2.0 

VARIABU 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

40.2 

//////////// 

Toms 

1  34.1 

13.7 

7.9 

3.1  .9 

100.0 

3.3 

4.0 

TODO.  NUMBER  OP  OBSERVATIONS 

846 

C  -  4  -  12 
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aPBMCrillS  LOCKTIOH  *A’ 
USKnnC,  KSHBVILUt  MC 


PBRCBimeB  PHBgUBIICr  of  OCCURREHCB  surface  WIRD  DIRBCnOR  VERSUS  HIHD  SPEED 
FRQH  aOURLY  OB8ERVATIORS 


SEmCM  HnSBRt  7238S5  SXATIOR  HMSl  HEU.IS  AFB/US  VEIM8  RV 

LST  TO  UIC:  *  8 


PERIOD  OF  REOORD:  OCT  81  -  SEP  91 
M3HIB:  FEB  HOURS:  06-08 


DIRECnOR 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

WIRD  SPEED  IR  KIK7ES 
10-14  15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MBAH 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

5.1 

1.1 

.5  .2  .1  .1 

7.1 

4.7 

2.0 

020-040 

4.7 

3.3 

1.2  .1  .1 

9.5 

5.3 

4.5 

050-070 

3.7 

4.1 

.5 

8.3 

5.0 

5.0 

(E)  080-100 

1.9 

.6 

2.5 

2.8 

2.0 

110-130 

2.0 

.4 

.4  .1 

2.8 

4.3 

2.0 

140-160 

1.9 

.5 

.7  .2 

3.3 

6.0 

3.0 

(8)  170-190 

1.2 

1.9 

1.7  1.1 

5.8 

9.4 

9.0 

200-220 

1.5 

.5 

.1  .1 

2.2 

4.4 

3.0 

230-250 

1.4 

.1 

1.5 

2.8 

2.0 

(W)  260-280 

2.2 

.4 

.1 

2.7 

3.3 

2.0 

290-310 

2.8 

1.9 

.8  .1  .5  .2 

6.4 

7.4 

5.0 

320-340 

2.6 

.6 

.7 

3.9 

4.2 

2.0 

VARIABU 

CMM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

44.0 

//////////// 

loraiiS 

31.0 

15.4 

6.6  1.9  .8  .3 

100.0 

3.1 

4.0 

TOEAL  RUHEER  OF  OBSBRVATIOHS 

846 

C  -  4  -  13 
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opBrnTiin  lACMnaR  *k* 
Dswrac,  ASHEVIUB  RC 


FBRCnmGB  FRBQUBRCr  OF  OCCURRBRCB  SURFACS  HIHD  DIRBCIIOII  VERSUS  MIRD  SPEED 
FRON  BOURLY  OBSKRVATIOIIS 

SnnOR  mMBBRt  723865  SIAXIOH  IIRME:  RKLLIS  AFB/LAS  VEOAS  RV  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  tllC:  +  8  MCRnS:  FEB  BOURS:  09-11 


DIRBCnOR 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

WIRD  SPEED  IR  KROTS 
15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAH 

wniD 

HBDIAR 

WIRD 

(R)  350-010 

2.1 

1.3 

3.7 

.8  .2 

8.2 

9.2 

10.0 

020-040 

2.8 

4.4 

4.5 

.8 

12.5 

8.3 

9.0 

050-070 

2.7 

4.8 

2.1 

9.7 

6.8 

7.0 

(E)  080-100 

2.7 

2.2 

.2 

5.2 

4.5 

4.0 

110-130 

1.4 

.7 

.4 

2.5 

4.9 

4.0 

140-160 

2.5 

.4 

.2 

.6 

3.7 

5,5 

3.0 

(8)  170-190 

3.2 

.5 

1.3 

1.2  .6  .1  .1 

7.0 

9.5 

5.0 

200-220 

4.4 

.6 

.6 

.4  .1  .1 

6.1 

5.2 

2.0 

230-250 

2.5 

.5 

.2 

3.2 

3.6 

3.0 

(W)  260-280 

1.7 

.6 

.4 

.1 

2.7 

5.2 

3.0 

290-310 

.7 

.8 

.7 

.8  .5  .6 

4.1 

13.4 

14.0 

320-340 

.8 

.7 

.4 

1.9 

5.3 

5.0 

VARIABU 

1 

CALM 

iiiiiiiiiiiiimiiiiiminmiitiiiimiinmninimiiiniimiiimniit 

33.2 

//////////// 

TDIRLS 

1  27.5 

17.5 

14.7 

4.6  1.5  .8  .1 

100.0 

4.9 

6.0 

IDEAL  RUmER  OF  OBSERVATIORS 

846 

C  -  4  -  14 
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orawmo  uxxncm  *a*  pbrceiiiabr  frequbrct  op  occurrencb  surfack  whd  dibecticiii  versus  miiD  speed 

OSAFBnC,  A8BBVIUA  NC  FROM  BOURLT  OBSERVKnOHS 

SXKriOH  HUMBER:  723865  STRIIOR  RHMB:  HEU.IS  AFB/IAS  VEGAS  HV  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 


L8T  TO  UTC 

:  ♦  8 

KXfTH:  FSB  BOORS 

:  12-14 

DIRBCnOH 

(ISGREBS) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

WIHD  SPEED  IH  KHDTS 
20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIHD 

(H)  350-010 

2.5 

1.9 

2.1 

1.5 

8.0 

8.8 

8.0 

020-040 

3.7 

m 

7.0 

1.3 

.5 

19.0 

8.9 

8.0 

050-070 

5.3 

D 

4.0 

17.3 

6.6 

b.O 

(E)  080-100 

4.5 

m 

.7 

9.3 

4.9 

5.0 

110-130 

3.0 

1.7 

.6 

.1 

5.3 

5.2 

4.0 

140-160 

2.0 

.7 

.2 

.1 

.1 

3.2 

5.2 

3.0 

(8)  170-190 

2.7 

.6 

1.1 

.8 

.1 

5.3 

7.6 

4.0 

200-220 

2.8 

.9 

.9 

.5 

.4  .5  .1 

.1 

6.3 

10.1 

7.0 

230-250 

2.2 

.1 

.5 

.1 

3.0 

7.4 

3.0 

(«)  260-280 

1.1 

.5 

.4 

.7 

.2 

2.8 

9.5 

8.5 

290-310 

1.7 

.4 

.2 

.4 

1.1  .1 

3.8 

10.8 

6.0 

320-340 

1.2 

.7 

.2 

2.1 

5.1 

4.0 

VARIABU 

CAIM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

14.5 

//////////// 

TOTALS 

1  32.7 

26.1 

17.4 

5.4 

2.9  .6  .1 

.2 

100.0 

6.5 

6.0 

TOTAL  HUMBER  OF  OBSERVATIOHS 

846 
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USAPBTAC/D8— 92/283  -  Paga  68 


OPEmriRG  LOCniOH  'A*  pbrcbhtagb  fabouemct  op  occuabeiice  surface  hihd  direction  versus  wind  speed 

USAFEIAC,  AS8BVILLB  HC  FROH  BOURLT  OBSERVATIONS 

SXATIGR  NUMBER:  723865  STATION  NAME:  NELLIS  AFB/LAS  VEGAS  NV  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  *  8  MONTS:  FEB  HOURS:  15-17 


WIND  SPEED  IN  KROIS 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24 

25-29 

30-34  35-39  40-49  50-64  6E  65 

TOTAL 

% 

NEAH 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

1.4 

2.2 

2.7 

.2 

.1 

6.7 

8.5 

9.0 

020-040 

5.4 

8.0 

5.4 

.9 

19.9 

7-5 

8.0 

050-070 

8.4 

7.6 

.9 

16.9 

5.1 

5.0 

(E)  080-100 

4.0 

3.5 

.6 

.1 

8.3 

5.0 

5.0 

110-130 

3.0 

2.4 

.8 

.1 

6.3 

5.7 

5.0 

140-160 

2.1 

.8 

.6 

.1 

3.7 

5.4 

4.0 

(8)  170-190 

2.7 

.7 

1.5 

.4 

.2 

.1 

5.7 

7.8 

5.0 

200-220 

4.0 

.7 

1.1 

.6 

.6 

.4 

.2 

7.6 

9.0 

4.0 

230-250 

1.1 

.4 

.4 

.2 

.5 

.1 

2.6 

9.8 

8.0 

(W)  260-280 

1.4 

.2 

.8 

.5 

.1 

.1 

3.2 

8.8 

8.0 

290-310 

1.2 

.4 

.4 

.7 

.2 

2.8 

9.3 

7.5 

320-340 

.4 

.7 

.5 

.1 

.1 

1.8 

9.2 

8.0 

VARIABLE 

1 

CAIM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

14.7 

//////////// 

rcrnojB 

35.1 

27.6 

15.7 

3.7 

1.9 

.8 

.2 

100.0 

6.0 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  846 
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CPERKTIHO  UKATlCm  ’A* 
OSAFBtK,  ASaBVIIXB  RC 


PRRCSIlXABB  FRBgUKRCT  OP  OCCURRENCB  SUSPACB  NIH)  DIBECTIOH  VERSUS  WIRD  SPEED 
FKM  BOURLT  (SSERVAIIOIIS 


SmiOR  nUMBERs  723865  8XATI0H  lOHB:  HBLLIS  AFB/LAS  VBOAS  EV 

LST  TO  UTC:  *  8 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
HORIB:  FEB  BOORS:  18-20 


WniD  SPEED  IH  KMOTS 


DIRECnOH 

(DBORBSS) 

1-4 

5-9 

10-14  15-19 

20-24 

25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

NBMI 

WIND 

MEDIJUl 

WIND 

(R)  350-010 

10.0 

3.0 

1.2 

.2 

14.4 

4.5 

4.0 

020-040 

13.2 

5.9 

2.6 

.1 

.1 

22.0 

4.9 

4.0 

050-070 

8.7 

4.3 

.8 

13.8 

4.5 

4.0 

(E)  080-100 

2.4 

.8 

3.2 

3.4 

3.0 

110-130 

1.1 

.4 

.4 

1.8 

5.2 

4.0 

140-160 

1.2 

.8 

.2 

.2 

.1 

.1  .1 

2.8 

8.7 

6.0 

(8)  170-190 

1.2 

1.4 

2.0 

.7 

.2 

.2 

5.8 

10.3 

10.0 

200-220 

1.3 

.6 

.7 

.4 

.1 

.1  .1 

3.3 

9.5 

8.0 

230-250 

.6 

.1 

.4 

1.1 

6.8 

4.0 

(W)  260-280 

.8 

.4 

.4 

1.5 

6.3 

4.0 

290-310 

1.4 

.5 

.5 

.1 

.1 

2.6 

7.0 

4.0 

320-340 

2.0 

1.2 

.4 

3.5 

4.9 

4.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

24.1 

//////////// 

TOTALS 

43.9 

19.4 

9.6 

1.7 

.5 

.5  .1  .1 

100.0 

4.2 

4.0 

TOTAL  mMBBR  OF  OBSBRVATIOHS  846 
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oPBmniiB  locKTioH  *A’  PEwaanaMg  FREguERcr  of  occurkbicb  surface  wird  dirbciioh  versus  wird  speed 

USAFEIAC,  ASHBVILU  RC  FRCH  BCURLT  GBORVXnOIIS 

SnnOR  RVMBBR:  723afi5  STATIOH  RMS:  RELLIS  AFB/US  VESAS  RV  PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO'UIC:  *  8  MOHIH:  FEB  HOURS:  21-23 


DIRECnOR  1 
(DECREES)  1 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

WIRD  SPEED  IR  RHOTS 
20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

Tono. 

% 

MBMf 

wmD 

KEDIAK 

WIND 

(R)  350-010 

8.0 

1.9 

1.4 

.4 

11.7 

4.6 

3.0 

020-040 

8.0 

3.9 

2.0 

.6 

14.5 

5.4 

4.0 

050-070 

5.6 

7.1 

1.1 

.1 

13.8 

5.2 

5.0 

(B)  080-100 

1.8 

1.7 

.1 

3.5 

4.4 

4.5 

110-130 

.9 

.1 

.2 

.1 

1.4 

6.9 

3.5 

140-160 

1.1 

.6 

.8 

.5 

.1 

3.1 

9.1 

7.5 

(S)  170-190 

1.2 

2.0 

2.2 

.5 

.1 

6.0 

9.1 

9.0 

200-220 

1.5 

.6 

.5 

.7 

.1  .1 

3.5 

8.8 

6.5 

230-250 

1.4 

.2 

.1 

.1 

1.9 

4.4 

2.0 

(W)  260-280 

.7 

.2 

.1 

.4 

.1 

1.5 

9.3 

5.0 

290-310 

1.7 

.8 

.8 

.4 

.1  .1 

3.9 

8.2 

6.0 

320-340 

1.8 

.5 

.1 

.2 

2.6 

4.8 

3.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

32.4 

//////////// 

TOTALS 

1  33.7 

19.6 

9.2 

4.1 

.3  .4  .1 

100.0 

4.1 

5.0 

TOTAL  RUNBBR  OF  OBSERVATIORS 

846 
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OFBIIMrillO  UXhTim  *A* 
OSAFBXHC,  ArasyiLLB  RC 


PKHCKinagB  FRBQUBIICT  OP  OOCURREUCI  surface  WIHD  DIRBCnOH  VERSUS  WIRD  SPEED 
FRON  BOURLI  (»SERVATIOHS 

SmiOR  HUMBER:  7238SS  SmiOR  RAMB:  REU.IS  AFB/IA8  VEOAS  HV  PERIOD  OV  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UIC:  *  8  MOHIB:  FEB  BOURS:  ALL 


DIRECXIOH  1 

1 

5-9 

10-14 

15-19 

tflRD  SPEED  HI  KNOTS 
20-24  25-29  30-34 

35-39 

40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAR 

(DEGREES)  1 

1 

% 

WIND 

NIRO 

(R)  350-010 

5.3 

1.8 

1.7 

.5 

.1 

.0 

9.4 

5.9 

4.0 

020-040 

6.3 

5.0 

3.3 

.6 

.1 

15.3 

6.6 

6.0 

050-070 

5.7 

5.6 

1.4 

.0 

12.7 

5.4 

5.0 

(E)  080-100 

2.6 

1.8 

.2 

.0 

4.7 

4.4 

4.0 

110-130 

1.7 

.8 

.3 

.1 

.0 

3.0 

5.4 

4.0 

140-160 

1.5 

.6 

.5 

.3 

.0 

.0  .0 

3.0 

6.7 

4.0 

(8)  170-190 

1.8 

1.0 

1.7 

.9 

.2 

.1  .0 

5.6 

9.4 

10.0 

200-220 

2.3 

.7 

.6 

.4 

.2 

.1  .0 

.0 

.0 

4.5 

7.8 

4.0 

230-250 

B 

m 

.1 

■I 

■ 

.0 

.0 

2.0 

5.4 

3.0 

(V)  260-280 

.3 

.3 

m 

.0  .0 

2.5 

6.3 

3.0 

290-310 

.5 

.4 

m 

.2 

4.1 

8.7 

5.0 

320-340 

D 

1 

■ 

■ 

■ 

3.1 

4.7 

4.0 

VARIABLE 

CAIN 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

30.1 

Illinium 

TOTALS 

33.9 

19.5 

11.0 

3.6 

1.2 

.4 

100.0 

4.5 

5.0 

TOTAL  RUMBBR  OP  OBSERVATIORS  6760 
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opKnanm  uxwnoii  -a-  pkhcbhimb  frequbrct  of  occubreiicb  surface  wird  dirbciiom  versus  wird  speed 

USAFEDkC,  ASHEVIUS  RC  FROM  HOURLY  OBSBRVmORS 

SranOH  RUMBBR:  723865  SIATIOII  RMtB:  RBLLIS  AFB/LAS  VEOAS  RV  PERIOD  OF  RBCOED;  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  +  8  HOIIIH:  FEB  HOURS:  ALL 


CAIEOCRI  At  CEILOra  GB  200  BUT  LESS  THAR  1500  FEET  WITH  VISIBILITI  SE  1/2  MILE  (0800  METERS). 

ARD/OR 

VISIBILITY  OB  1/2  MILE  (0800  METERS)  BUT  LESS  TEAR  3  MILES  (4800  METERS)  WITH  CEILIRO 

GE  200 

FEET. 

DIRBCTIOR  1 

WIRD  SPEED  IR  EHOIS 

1-4  5-9  10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MBDIAR 

(DBORBBS)  1 

1 

% 

wmD 

WIND 

(R)  350-010 

020-040 

9.1  9.1 

18.2 

5.0 

5.0 

050-070 

9.1 

9.1 

4.0 

4.0 

(E)  080-100 

110-130 

140-160 

9.1 

9.1 

3.0 

3.0 

(8)  170-190 

200-220 

9.1  9.1  9.1 

27.3 

26.7 

25.0 

230-250 

9.1 

9.1 

1.0 

1.0 

(W)  260-280 

9.1 

9.1 

6.0 

6.0 

290-310 

320-340 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

18.2 

//////////// 

TOTALS 

36.4  18.2  9.1  9.1  9.1 

100.0 

9.5 

6.0 

T013U.  RUMBER  OF  OBSERVATIORS  11 
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USAFBTAC/D8~92/283  -  Paga  73 


omuirao  LOCKTICH  ’A’  PERCBIIXAGB  FREQUBRCY  OF  OCCURBERCB  SUKFACR  WIRD  DUtECTIGII  VERSUS  WIHD  SPEED 

DSAFBXAC,  ASBBVIU.B  RC  PRON  BOURLT  <»SBRVATICH8 

SrariOH  HUMBER:  723865  STRIIOH  RAMS:  RELLIS  AFB/LAS  VEQAS  RV  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UIC:  *  8  MORIB:  MAR  BOURS:  00-02 


DIRECnOH 

(DEGREES) 

1 

5-9 

10-14 

15-19 

WIRD  SPEED  IR  KROTS 
20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  QE  65 

TOTAL 

t 

MEAN 

WIRD 

MBDIJUl 

WIRD 

(R)  350-010 

8.2 

1.5 

.4 

.1 

.2 

10.4 

4.1 

3.0 

020-040 

6.1 

3.2 

.6 

.5 

.1 

10.6 

5.3 

4.0 

050-070 

5.2 

3.0 

.8 

8.9 

4.5 

4.0 

(E)  080-100 

2.2 

1.1 

.2 

3.4 

4.3 

4.0 

110-130 

1.1 

.9 

1.9 

4.6 

4.0 

140-160 

1.3 

1.0 

.5 

.3 

3.1 

6.8 

6.0 

(8)  170-190 

2.0 

3.2 

3.1 

2.3 

.8 

.2 

11.6 

10.7 

10.0 

200-220 

2.5 

2.3 

1.4 

.9 

1.1 

.1 

.1 

8.3 

10.2 

8.0 

230-250 

1.7 

.4 

.3 

.1 

.1 

2.7 

5.3 

4.0 

(W)  260-280 

.6 

.1 

.2 

.5 

.2 

.1 

1.8 

11.7 

14.0 

290-310 

1.6 

1.1 

1.2 

.9 

.3 

.2 

5.3 

9.9 

8.0 

320-340 

2.3 

.9 

.3 

.1 

3.5 

4.9 

3.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

28.3 

//////////// 

TOTALS 

1  34.8 

18.7 

9.0 

5.6 

2.9 

.6 

.1 

100.0 

5.0 

5.0 

TOTAL  RUMBER  OF 

OBSERVATIOHS 

930 
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opntmRo  ujomcm  -a- 

OSAFIXAC,  ASHKVnU  MC 


PBRCBmAOS  FIBQUBICr  OT  OCCUIOODICS  SURPACS  WIIID  DIRBCTIOR  VERSUS  WUID  SPEED 
not  BQURLT  CaSBRVATIORS 

SBUnOR  BIMBBR:  723865  SBOIOH  MMS]  KELLIS  AFB/LAS  VEGM  KV  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  IRC:  *  8  HORB:  HAR  BOURS:  03-05 


DIRBCTIOR 

(DBRBB8) 

1-4 

5-9 

10-14  15-19 

nn  SPEED  IK  RBOIS 
20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  OS  65 

TOTAL 

% 

MEM 

wniD 

MEDIAR 

WIRD 

(R)  350-010 

5.9 

1.5 

.4 

.1 

.2 

8.2 

4.3 

3.0 

020-040 

6.8 

3.4 

1.1 

.1 

.1 

.1 

11.6 

5.1 

4.0 

050-070 

6.8 

4.3 

.3 

11.4 

4.5 

4.0 

(R)  080-100 

2.6 

1.0 

.3 

3.9 

4.0 

3.0 

110-130 

1.6 

.4 

.1 

2.2 

3.8 

3.0 

140-160 

1.0 

.9 

.8 

.3 

2.9 

7.9 

8.0 

(8)  170-190 

2.4 

2.5 

3.2 

1.8 

.6 

.2  .1 

11.0 

10.6 

10.0 

200-220 

2.8 

1.2 

.8 

.8 

.2 

.4  .1 

6.2 

8.9 

6.0 

230-250 

1.5 

.9 

.1 

.2 

.1 

2.8 

6.6 

4.0 

(W)  260-280 

1.3 

.2 

.1 

.2 

1.8 

5.5 

3.0 

290-310 

1.7 

.9 

1.4 

.5 

.1 

.1 

4.7 

8.6 

8.0 

320-340 

2.4 

.4 

.5 

3.3 

4.5 

3.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

30.0 

//////////// 

IDDILS 

36.8 

17.6 

9.1 

3.6 

1.8 

.8  .3 

100.0 

4.5 

4.0 

TOTAL  HUIBBR  OF  OBSERVKIORS 

930 
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oramcma  LoancR  ’A’  pehciuiiaot  FREguBRcr  or  occurisiicb  surfack  wird  dirbctioh  versus  wihd  speed 

DSAFBnC,  ASEEVIUB  RC  FRCN  BOURLT  (»SSRVAIIORS 

SXWIOR  RDIBER:  723865  SXATIOII  RAIC:  IBU.IS  AFB/LAS  VEOAS  RV  PERIOD  OP  REOCSID:  OCT  81  -  SEP  91 

I8T  TO  UTCt  +  8  MORIHt  MAR  BOURSt  06-08 


DIHRLTIOR 

(EBGREBS) 

1 

5-9 

10-14 

15-19 

WIRD  SPEED  n  KROTS 
20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  OE  65 

TOEM. 

% 

MEM 

WIH> 

HBDIMI 

MTKD 

(R)  350-010 

2.9 

.8 

1.2 

.3 

.1 

5.3 

6.3 

4.0 

020-040 

5.5 

2.9 

1.5 

.6 

.3 

10.9 

6.5 

4.0 

050-070 

4.6 

2.7 

.5 

.1 

8.0 

4.9 

4.0 

(E)  080-100 

2.3 

.9 

3.1 

B 

3.0 

110-130 

1.2 

.6 

.2 

B 

2.0 

140-160 

1.5 

1.2 

.6 

.1 

M 

D 

5.5 

(8)  170-190 

4.2 

2.5 

3.0 

1.2 

1.0  .3  .2 

12.4 

9.5 

9.0 

200-220 

4.6 

.9 

1.1 

1.0 

.6  .1  .1 

8.4 

B 

4.0 

230-250 

1.5 

.4 

B 

B 

2.5 

(«}  260-280 

1.3 

.2 

.5 

.1 

.1 

B 

M 

4.0 

290-310 

1.5 

.6 

1.0 

.9 

.5  .2 

4.7 

10.7 

10.0 

320-340 

1.5 

.5 

.2 

2.3 

4.2 

3.0 

VARIABLE 

1 

CAIM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

35.4 

//////////// 

TOTALS 

1  32.6 

14.2 

9.8 

4.2 

2.7  .6  .3 

100.0 

4.5 

4.0 

TOTAL  BOMBER  OF  OBSERVATIOR8 

930 

C  -  4  -  23 


USAPEIM/DS— 92/283  -  P«««  76 


oPEmnin  ucanoii  ’a*  meamoK  fbequbkt  or  occtnotEHcx  stmPAcs  wird  dirbctior  versus  wihd  speto 

usAFBiAc,  Asasviujt  RC  FROM  BQaia.y  aBaamaiam 

SinnOR  RUDER:  723865  SXHTIOH  RAHE:  RBLLI8  AFB/LA8  VEGAS  RV  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

MT  TO  OIC:  *  8  HORIH:  MAR  HOURS:  09-11 


WIRD  SPEED  IR  KMOTS 


DlRBCnOR 

(DECREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24 

25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MBAM 

WIHD 

MBDIAR 

WIHD 

(R)  350-010 

.9 

1.4 

1.6 

.5 

.2 

4.6 

9.7 

10.0 

020-040 

3.0 

2.9 

5.4 

1.9 

1.1 

.1 

14.4 

10.2 

10.0 

050-070 

4.1 

5.8 

2.0 

11.9 

6.2 

6.0 

(E)  080-100 

4.1 

3.7 

.1 

7.8 

4.4 

4.0 

110-130 

2.6 

.9 

.5 

4.0 

4.2 

3.0 

140-160 

4.1 

1.9 

1.0 

.6 

.2 

7.8 

6.4 

4.0 

(8)  170-190 

4.3 

1.5 

2.9 

1.9 

1.1 

.5 

12.3 

10.3 

10.0 

200-220 

4.3 

1.3 

1.2 

1.2 

1.4 

.4 

9.8 

9.7 

6.0 

230-250 

1.1 

.5 

.2 

.1 

.1 

.1 

2.2 

6.8 

4.0 

(W)  260-280 

1.2 

.5 

.3 

.5 

.1 

.3 

3.0 

10.2 

8.5 

290-310 

.4 

.4 

.5 

.8 

1.1 

.1 

3.3 

15.0 

17.0 

320-340 

.6 

.6 

.5 

.1 

.1 

2.0 

8.3 

7.0 

VmUABU 

1 

CAM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

16.8 

:11111mm 

Tonu 

30.7 

21.4 

16.2 

7.5 

5.4 

1.6 

100.0 

7.0 

7.0 

TODU.  RUDER  OF  OBSERVniORS  930 


C  -  4  -  24 


USArBTAC/DS~92/283  -  Pag*  77 


OrantniK  IOCKTIOII  ’A-  PERCSMXAOB  FRBQUBIICT  of  OCCOIWBIICB  surface  WIRD  DIRECTIGII  versus  nHD  SPEED 

USAFEnC.  ASBBVIIXE  RC  FROM  BOURLT  OBSERVATICIIS 


anavcm  RUHBBR:  723869  STATIOH  RAIB:  RELLI8  AF8/LAS  VEOAS  RV 

LST  TO  UIC:  *  8 


PERICD  OF  RBCORDr  OCT  81  -  SEP  91 
MOHIB:  HAR  HOURS:  12-14 


DiRBcnai 

(OBOREE8) 

1 

5-9 

10-14 

15-19 

WIRD  SPEED  IR  KROTS 
20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  6E  65 

TOTAL 

% 

NEAR 

HIIID 

HBDIAM 

WIND 

(R)  350-010 

1.3 

1.3 

1.1 

.3 

.3 

4.3 

8.4 

8.0 

020-040 

2.3 

9.1 

3.5 

1.3 

.4 

12.6 

8.9 

8.0 

050-070 

5.2 

6.0 

2.5 

.1 

.1 

.1 

14.0 

6.4 

6.0 

(E)  080-100 

4.1 

3.8 

1.2 

9.0 

5.4 

5.0 

110-130 

3.1 

4.1 

.9 

.1 

8.2 

5.7 

5.5 

140-160 

3.0 

1.1 

.8 

.6 

.4 

.1 

6.0 

8.1 

4.5 

(8)  170-190 

2.4 

1.7 

2.7 

1.7 

.9 

.3 

9.7 

11.0 

12.0 

200-220 

2.5 

1.8 

2.3 

2.4 

2.8 

.6  .3 

12.7 

13.7 

13.5 

230-250 

2.5 

.4 

.6 

.4 

.4 

.1 

4.5 

8.4 

4.0 

(W)  260-280 

1.2 

.4 

1.1 

.6 

.3 

.1 

3.8 

10.0 

10.0 

290-310 

1.6 

.5 

.9 

1.4 

1.2 

.4 

6.2 

12.8 

14.0 

320-340 

.4 

.3 

.1 

.2 

.3 

.1 

1.5 

11.9 

9.5 

VARIARLE 

CAIM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

7.5 

//////////// 

TOEALS 

1  29.8 

26.9 

17.7 

9.1 

7.1 

1.6  .5 

100.0 

8.4 

8.0 

TOm  RUMKR  OP  OBSBRVATIORS 

930 

C  -  4  -  25 


USAFB!EAC/DS~92/283  -  Pag*  78 


WERMTlIiO  lOCniOH  'A* 
USAFKIHC,  ASBBVIU.8  HC 


PBHCBmm  PRBgUBRCy  of  occurrhicb  surfacb  wihd  dirbctior  versus  wird  speed 
FRCH  BaOELT  GBSEKVATIOHS 

SranOH  EtSOERt  723865  SZATIOII  RAMS:  RELLI8  AFB/LA8  VEGAS  RV  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  +  8  MORH:  MAR  BOORS:  15-17 


WMD  SPEED  IR  RMOTS 


DIRECnOH 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

HEAR 

WIRD 

MBDIAH 

WIND 

(H)  350-010 

1.0 

1.3 

.9 

.3 

.2 

3.7 

8.4 

7.0 

020-040 

2.6 

3.3 

2.7 

1.4 

.2  .1 

10.3 

9.1 

8.0 

050-070 

4.5 

D 

B 

.2 

11.7 

5.9 

5.0 

(E)  080-100 

4.7 

5.3 

B 

11.9 

5.8 

5.0 

110-130 

3.7 

4.5 

1.5 

.1 

9.8 

6.2 

6.0 

140-160 

2.3 

2.0 

1.1 

.9 

.3 

6.6 

8.2 

6.0 

(8)  170-190 

2.7 

2.4 

2.0 

1.6 

.6  .1 

9.5 

9.5 

9.0 

200-220 

1.9 

1.8 

4.1 

2.9 

2.3  .2 

13.2 

12.8 

13.0 

230-250 

1.6 

1.1 

1.1 

.8 

1.1  .1  .1 

5.8 

11.6 

10.5 

(W)  260-280 

.5 

1.0 

1.1 

.5 

.1  .1 

3.3 

10.9 

10.0 

290-310 

.5 

.6 

1.4 

1.2 

1.1  .2  .2 

5.3 

15.0 

16.0 

320-340 

.4 

.8 

.4 

.5 

.3 

2.5 

11.7 

12.0 

VARIABU 

1 

CAIM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

6.5 

//////////// 

TOTALS 

26.4 

29.8 

19.5 

10.4 

6.2  .7  .4 

100.0 

8.5 

6.0 

TODU.  ROMBER  OF  OBSERVAHTORS  930 


C  -  4  -  26 


U8AFSTAC/DS— 92/283  -  Pag*  79 


oraRKrma  locmoii  'a* 
aamnc,  asbbvulb  rc 


PBRCBimOB  FRBQUERCY  OP  OCCURBSIICB  SURFACB  WIHD  DIKECTICH  VERSOS  WIHD  SPEED 
FROM  BOURLT  CTSERVAnCRS 

SXKTIOII  HUBER:  723865  STATIOH  RAtS:  RBLLIS  AFB/LAS  VBOAS  RV  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

IST  TO  OIC:  *  8  IDHTB:  HAR  HOURS:  18-20 


DIRECTIOR 

(HMIEBS) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

WIHD  SPEED  IH  KHOTS 
20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  OE  65 

TOTAL 

% 

MBMI 

WIHD 

HEDIAR 

HIRD 

(R)  350-010 

5.5 

1.7 

1.1 

.4 

8.7 

5.3 

4.0 

020-040 

8.6 

4.5 

1.8 

.4 

.3  .1 

15.8 

5.7 

4.0 

050-070 

7.0 

3.5 

.8 

.1 

11.4 

4.7 

4.0 

(B)  080-100 

2.5 

2.0 

4.5 

4.1 

4.0 

110-130 

2.4 

1.7 

.3 

4.4 

5.0 

4.0 

140-160 

1.6 

2.0 

1.9 

.4 

.2 

6.2 

8.8 

8.0 

(S)  170-190 

2.0 

4.9 

3.4 

2.2 

.6  .2 

13.4 

9.9 

9.0 

200-220 

2.6 

2.7 

2.4 

2.3 

.2  .3 

10.4 

10.1 

9.0 

230-250 

.6 

1.2 

.8 

.1 

.4 

3.1 

9.9 

8.0 

(W)  260-280 

.5 

1.4 

.5 

.1 

2.6 

7.1 

6.5 

290-310 

.9 

1.3 

1.0 

.5 

.3  .1 

4.1 

10.4 

8.5 

320-340 

2.5 

1.4 

.6 

.1 

.2 

4.8 

6.2 

4.0 

VARIABLE 

1 

CAM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

10.4 

//////////// 

TOthLS 

1  36.7 

28.3 

14.6 

6.6 

2.2  .7 

100.0 

6.4 

6.0 

TOfEAL  HUBER  OF  (BSERVATIOHS 

930 

C  -  4  -  27 


USAPBTAC/D8— 92/283  -  Paga  80 


OFKmniio  LocKrioR  *a' 
usmnc,  MHEVIUE  HC 


PERCERTAGS  FREgUBRCT  OF  OCCUREEHCB  SURFACE  HUD  DIRBCTIOR  VERSUS  HUD  SPEED 
FROM  BOURLT  GBSBRVKriORS 

SranOH  HUMBER:  723865  SIATIOH  HRMB:  HBLLIS  AFB/LAS  VEGAS  HV  PERIOD  GF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UIC:  +  8  MGRIH:  MAR  SOURS:  21-23 


OIRBCnOH 

(DBraOBS} 

1-4 

5-9 

10-14 

HIHD  SPEED  IR  XROTS 
15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GS  65 

TOTAL 

% 

MEAH 

HUD 

NEDIAR 

HIRD 

(R)  350-010 

6.2 

1.7 

1.4 

.2  .1  .1 

9.8 

5.3 

3.0 

020-040 

7.3 

3.7 

1.6 

.3 

12.9 

5.3 

4.0 

050-070 

5.6 

3.3 

.8 

9.7 

4.6 

4.0 

(B)  080-100 

1.3 

.4 

.1 

1.8 

3.6 

3.0 

110-130 

1.4 

.3 

.2 

1.9 

3.9 

2.0 

140-160 

1.5 

1.3 

.8 

.4  .1 

4.1 

7.7 

6.0 

(S)  170-190 

2.0 

4.4 

5.1 

2.4  1.0  .2 

15.1 

10.6 

10.0 

200-220 

3.8 

2.5 

1.2 

.9  .5 

.1 

8.5 

8.1 

6.0 

230-250 

1.5 

.8 

.1 

.1 

.1 

2.6 

6.4 

4.0 

(H)  260-280 

1.4 

1.3 

.3 

.1 

3.1 

5.4 

5.0 

290-310 

2.0 

1.0 

1.0 

.4  .1  .3 

4.8 

8.3 

6.0 

320-340 

2.5 

1.0 

.1 

.2  .1 

3.9 

5.0 

3.0 

VARIABU 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

21.4 

//////////// 

TOTALS 

36.5 

21.7 

12.7 

5.0  1.9  .6 

.2 

100.0 

5.4 

5.0 

TOTAL  HUMBER  OF  OBSERVXTIORS 

930 

C  -  4  -  28 


USAFETAC/DS~92/283  -  Pag*  81 


orawnm  uxtaitm  *a' 
VSAFSnC,  ASBEVIUB  RC 


PERCBRIAGB  FSBQUERnr  OP  OCCURKSIICB  SURFACE  Win)  DIRECnOH  VERSUS  HIHD  SPEED 
FROM  SOURLY  OBSBRVATIORS 

SXATiaS  miMRR:  723865  STifflOR  RAIS:  RELLIS  AFB/LAS  VEGAS  MV  PERIOD  OF  RECORD:  OCX  81  -  SEP  91 

LSI  ID  UIC:  *  8  MORIS:  MAR  HOURS:  ALL 


DIRBCnOH  1 

1 

5-9 

10-14 

15-19 

WIRD  ( 

20-24 

iPEED  IR  KROTS 

25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  OE  65 

TOTAL 

MEAH 

HBDIAH 

(DEGREES)  1 

% 

WIND 

WIND 

(R)  350-010 

4.0 

1.4 

1.0 

.3 

.2 

.0 

6.9 

5.8 

4.0 

020-040 

5.3 

3.6 

2.3 

.8 

.3 

.1 

12.4 

7.0 

6.0 

050-070 

5.4 

4.3 

1.1 

.1 

.0 

.0 

10.9 

5.3 

5.0 

(E)  080-100 

3.0 

2.3 

.5 

5.7 

4.8 

4.0 

110-130 

2.1 

1.7 

.5 

.0 

4.3 

5.2 

5.0 

140-160 

2.0 

1.4 

.9 

.5 

.2 

.0 

5.0 

7.5 

6.0 

(8)  170-190 

2.8 

2.9 

3.2 

1.9 

.8 

.3  .0 

11.9 

10.3 

10.0 

200-220 

3.1 

1.8 

1.8 

1.5 

1.1 

.3  .1  .0 

9.7 

10.5 

9.0 

230-250 

1.5 

.7 

.4 

.2 

.3 

.1  .0  •  .0 

3.2 

8.1 

5.0 

(W)  260-280 

1.0 

.6 

.5 

.3 

.1 

.1  .0 

2.7 

8.6 

7.0 

290-310 

1.3 

.8 

1.0 

*8 

.6 

.2  .0 

4.8 

11.3 

31.0 

320-340 

1.6 

.7 

.4 

.1 

.1 

.0 

3.0 

6.5 

4.0 

VARIABLE 

1 

CAIM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

19.5 

//////////// 

TOTALS 

1  33.1 

22.2 

13.6 

6.5 

3.7 

1.1  .1 

100.0 

6.2 

6.0 

TOTAL  RUMBBR  OF 

OBSERVATIGRS  7440 

C  -  4  -  29 


USAF8TAC/OS~92/283  -  Pag*  82 


OPERKTIIIG  IdOCKFION  *A* 
USAFBnC,  MSHEVILLB  RC 


PKRCBnASB  FREQUEHCY  OP  OCCURRBICB  SURFACE  HIHD  DIRBCTIOH  VERSUS  WIND  SPEED 
FRCM  SOURLY  OBSERVATIOIIS 

SIATIGH  RIMBER:  723865  SXKnCXI  RRMB:  RRLLIS  AFB/IAS  VEGAS  RV  PERIOD  OF  RECCSU):  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UIC:  +  8  HCHTH:  MAR  SOURS:  ALL 


CRTBOORX  A:  CBILIRG  GE  200  BUT  LESS  THAR  1500  FEET  WITH  VISIBILITY  GE  1/2  MILE  (0800  METERS). 

ARD/OR 


VISIBILITY  GE  1/2  MILE 

(0800  METERS)  BUT  LESS  TSAR  3  MILES  (4800  METERS)  HITS  CEILIHG 

GE  200 

FEET. 

DIRECIIOR  1 

1-4  5-9  10-14 

WIHD  SPEED  IR  KROTS 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

HEAR 

MEDIAN 

(DEGREES)  1 

1 

% 

WIHD 

WIHD 

(R)  350-010 

5.6 

5.6 

4.0 

4.0 

020-040 

22.2 

22.2 

12.0 

11.5 

050-070 

5.6  16.7 

22.2 

10. e 

11.5 

(E)  080-100 

110-130 

140-160 

5.6 

5.6 

9.0 

9.0 

(8)  170-190 

5.6  5.6 

11.1 

8.0 

8.0 

200-220 

5.6  5.6 

5.6 

16.7 

18.3 

13.0 

230-250 

5.6  5.6 

11.1 

21.5 

20.0 

(W)  260-280 

29O-3J.0 

5.6 

5.6 

32.0 

25.0 

320-340 

VARIABLE 

1 

CALH 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

.0 

//////////// 

TOIAIiS 

11.2  16.8  50.1 

5.6  5.6  11.2 

100.0 

13.9 

12.0 

TOTAL  RUHBER  OF  OBSERVAXIOHS  18 
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USAFEXAC/DS— 92/283  -  Paga  83 


OPBRKriRO  lOCKnOR  -A'  PERCBIIIASB  FREQUEHCY  OF  OCCURBBMCB  SUKFACB  VnK)  DIRECTION  VERSUS  HIND  SPEED 

USAFBXAC,  ASBBVIU.B  HC  FROH  BOURLT  OBSERVATIOHS 

SIKTIOR  HUHBERi  723865  STATION  NAME:  NEU.IS  AFB/LAS  VEGAS  NV  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 


LST  TO  UTCt  *  8 

MORTB:  APR  HOURS 

00-02 

DIRECnCII 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

HEAR 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

5.4 

1.0 

.4 

.2 

7.1 

4.2 

3.0 

020-040 

7.3 

3.3 

1.8 

1.0 

.7 

14.1 

6.6 

4.0 

050-070 

5.1 

4.2 

.6 

9.9 

4.5 

4.0 

(B)  080-100 

2.1 

.8 

.1 

3.0 

3.7 

3.0 

110-130 

1.1 

.1 

.1 

1.3 

3.2 

2.5 

140-160 

1.7 

.8 

.7 

.1 

3.2 

5.4 

4.0 

(8)  170-190 

2.7 

4.9 

6.0 

1.6 

.6  .1 

15.8 

9.8 

10.0 

200-220 

3.8 

1.4 

1.1 

1.0 

.6 

7.9 

7.7 

5.0 

230-250 

.6 

.4 

.1 

.1 

2.8 

6.2 

4.0 

(W)  260-280 

H 

B 

.8 

.6 

.2  .3 

4.1 

9.9 

8.0 

290-310 

B 

1.2 

.4 

.1 

4.4 

7.8 

6.5 

320-340 

■ 

.2 

3.1 

4.0 

3.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

23.2 

//////////// 

TOTALS 

1  36.4 

19.4 

13.4 

5.0 

2.2  .4  .1 

100.0 

5.2 

5.0 

TOTAL  RUHBER  OF  OBSERVATIOHS 

900 
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USAFBTAC/DS--92/283  -  Pag*  84 


oPBmnns  locnioii  ’a*  PBRCBimcg  faequehct  of  occurrbrcb  surface  wimo  direction  versus  hind  speed 

USAFSnC,  ASBBVIlJS  NC  FRCH  BCURLT  OBSERVATIONS 

SranCH  NUHBBR:  723865  STATION  NAME:  NELLIS  AFB/LAS  VEOAS  NV  PERICE}  OP  RECCNU):  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UIC:  *  8  MOHTB:  APR  HOURS:  03-05 


DIRBCHOR 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 
20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  ^  65 

TOTAL 

% 

NBAR 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

7.7 

1.8 

.6 

.3 

10.3 

4.3 

3.0 

020-040 

8.4 

2.6 

1.2 

.3 

.7 

.2 

13.4 

5.8 

4.0 

050-070 

4.6 

3.0 

.4 

.2 

.1 

8.3 

4.9 

4.0 

(B)  080-100 

2.2 

.7 

.2 

3.1 

3.9 

3.5 

110-130 

1.2 

.2 

1.4 

2.3 

2.0 

140-160 

1.0 

.3 

.2 

.1 

.1 

1.8 

7.2 

4.0 

(8)  170-190 

2.0 

3.3 

5.3 

1.7 

.7 

.1 

13.1 

10.3 

10.0 

200-220 

2.3 

2.3 

.8 

.3 

.2 

.1 

6.1 

7.1 

6.0 

230-250 

2.1 

.3 

.1 

2.6 

3.6 

3.0 

(N)  260-280 

1.4 

.2 

.1 

.2 

2.0 

4.4 

2.0 

290-310 

1.7 

.8 

1.1 

1.0 

.8 

.3 

.1 

5.8 

11.6 

11.0 

320-340 

3.3 

1.2 

.6 

.2 

.1 

5.4 

5.0 

4.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

26.6 

//////////// 

TOTALS 

1  37.9 

16.7 

10.6 

3.9 

3.0 

.7  .1 

.1 

100.0 

4.8 

4.0 

TOIAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

900 

C  -  4  -  32 
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crawmie  uxaknoii  *a* 

USAFEinC,  ASBBVIULB  RC 


PERCBIIXAGE  FREQUBRCY  OF  OCCURRBRCB  SURFACE  WIRD  DIRECTIOH  VERSUS  WIRD  SPEED 
FRCN  BOURLT  OB8ERVATIOMS 


axmOR  RUIBBR:  723865  SXKXIOR  RARE:  REU.IS  AFB/LAS  VESAS  HV 

LST  TO  UTC:  +  8 


PERICO  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
HORTB:  APR  HOURS:  06-08 


DIRECnOR 

(nOREBS) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

WIRD  SPEED  IR  KR0T8 
20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  OE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

2.0 

1.0 

.8 

.3 

.3  .1 

4.6 

8.1 

6.0 

020-040 

3.8 

2.9 

2.2 

1.4 

.4 

10.8 

8.1 

7.0 

050-070 

B 

2.9 

.2 

.1 

6.3 

5.0 

5.0 

(E)  080-100 

B 

1.1 

4.2 

3.2 

2.0 

110-130 

1.8 

.3 

2.1 

2.8 

2.0 

140-160 

2.1 

1.4 

1.0 

.2 

.1 

4.9 

6.7 

5.5 

(8)  170-190 

3.8 

3.2 

3.3 

1.3 

.8  .1 

12.6 

9.0 

8.0 

200-220 

4.4 

1.8 

1.0 

.2 

.1 

7.6 

5.4 

4.0 

230-250 

B 

m 

■ 

.1 

3.3 

3.4 

2.0 

(W)  260-280 

B 

m 

B 

.2 

.1 

2.4 

7.3 

6.0 

290-310 

2.1 

.8 

B 

.9 

.9  .1 

.1 

6.2 

10.8 

10.0 

320-340 

B 

■ 

■ 

.2 

2.2 

4.8 

2.5 

VARIABLE 

CAUf 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

32.8 

//////////// 

lOEALS 

1  31.3 

17.0 

10.5 

4.9 

2.7  .2  .1 

.1 

100.0 

4.7 

5.0 

TOTAL  RUHBER  OF  OBSBRVATIOHS 

900 

C  -  4  -  33 
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OTEmnin  uoaaicm  ’a* 

OSAFEIAC,  ASHBVIUB  RC 


PKBCHnaCE  FREgUBICr  OP  OCCUIOtEIICB  SURFACE  MUD  OIRECTIOR  VERSUS  WIRD  SPEED 
FRCN  BQURLT  OBSERVATIOm 


SfOaiOK  RUMBER:  723865  STATIOR  RAKE:  RKLLIS  AFB/IAS  VEQAS  HV 
LST  TO  UIC:  *  8 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  •  SEP  91 
MOmB:  APR  SOURS:  09-11 


DIRECnOR 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

WIRD  SPEED  IR  KHCTS 
20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  QE  65 

TOTAL 

% 

HBMf 

WIRD 

MBDIAR 

WIRD 

(R)  350-010 

2.2 

1.4 

2.2 

.7 

6.6 

8.0 

8.0 

020-040 

2.3 

4.2 

6.7 

2.6 

.3 

16.1 

10.1 

10.0 

050-070 

4.0 

5.6 

3.1 

.6 

13.2 

6.8 

6.0 

(E)  080-100 

3.7 

2.8 

.2 

6.7 

4.5 

4.0 

110-130 

3.1 

2.7 

.3 

6.1 

4.8 

4.0 

140-160 

2.7 

3.1 

1.0 

.2 

.4 

7.4 

7.0 

6.0 

(S)  170-190 

2.7 

2.6 

2.4 

1.4 

.8 

.2  .3 

10.4 

10.3 

9.0 

200-220 

4.0 

2.4 

1.7 

1.7 

.8 

.1 

10.7 

8.7 

6.0 

230-250 

1.4 

.9 

.2 

.2 

.2 

3.0 

7.0 

5.0 

(R)  260-280 

.9 

.3 

.8 

.3 

.1 

2.4 

8.5 

9.0 

290-310 

.6 

.1 

1.1 

.9 

1.1 

3.8 

14.2 

16.0 

320-340 

.9 

.4 

.2 

.3 

.1 

2.0 

7.9 

5.5 

VARIABLE 

CALH 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

11.6 

uununu 

TorraLS 

28.5 

26.5 

19.9 

8.9 

3.8 

.3  .3 

100.0 

7.3 

7.0 

IDEAL  HUMBER  OF 

OBSERVATIORS 

900 

C  -  4  -  34 
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orawmio  loatnoH  ’a* 

USAFKEAC,  ASBBVILLB  HC 


FBRCBIIXK6B  FBBQUBIKY  OP  OCCURBEHCB  SUAFACB  WIHD  DIRECTICR  VERSUS  WIIB)  SPEED 
FROM  BOURLT  OBSBRVATIORS 


StXnOH  HWeBR:  723865  SIAIIOR  ERHEt  HELLIS  AFB/LAS  VBQRS  RV 

UT  TO  UIC:  *  S 


PERIOD  OP  RBCCffiD:  OCI  81  -  SEP  91 
HORTH:  APR  HOURS:  12-14 


DIRBCTIOII 

(DEGREES) 

1 

5-9 

10-14 

15-19 

WIRD  SPEED  IR  KHOTS 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  OB  65 

TOTAL 

% 

MBAH 

WIHD 

MEDIAR 

WIRD 

(R)  350-010 

2.4 

1.6 

1.7 

5.7 

6.5 

7.0 

020-040 

2.0 

3.6 

3.0 

1.6 

.1 

10.2 

9.2 

8.0 

050-070 

2.9 

4.9 

1.7 

.1 

9.6 

6.3 

6.0 

(B)  080-100 

3.3 

2.7 

.7 

6.7 

5.3 

4.5 

llO-UO 

3.3 

4.3 

1.4 

.1 

9.2 

6.2 

6.0 

140-160 

3.0 

2.2 

1.2 

.3 

.1 

.1 

7.0 

7.0 

6.0 

(8)  170-190 

4.8 

3.2 

2.7 

1.7 

.8 

to 

• 

13.4 

9.0 

7.0 

200-220 

3.6 

2.7 

2.7 

2.4 

1.8 

.7  .1 

13.9 

11.4 

10.0 

230-250 

2.3 

1.4 

1.1 

.8 

.6 

6.2 

8.8 

6.0 

(W)  260-280 

1.8 

1.2 

.6 

.2 

.2 

4.0 

6.9 

5.0 

290-310 

1.1 

.8 

.6 

1.1 

.6 

.1 

m 

11.2 

10.0 

320-340 

.3 

1.0 

.2 

.2 

.2 

2.0 

8.7 

6.0 

VARIABLE 

1 

CAUI 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

7-9 

//////////// 

TOEALS 

1  30.8 

29.6 

17.6 

8.4 

4.5 

1.1  .2 

100.0 

7.6 

7.0 

IDEAL  RWBER  OP 

(»SERVATI0H8  900 

C  -  4  -  35 
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OPBIATIIIB  lOCmOR  *A*  FBRCERIMX  FR8QUBRCX  OF  OCOIRRBIICB  8URFACB  WIAD  DIRBCTIOR  VERSUS  WISD  SPEED 

U8AFBIAC,  A8HEVILU  RC  FIUH  EOURLT  OBSERVATIOSS 

snmcm  RIMBER:  723865  SranOH  RMS:  RELLIS  AFB/US  VEOAS  RV  period  of  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LSI  TO  UTC:  4  8  HOHTB:  APR  BODRS:  15-17 


DIRBCTIOR 

(DBOREBS) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

WIRD  SPEED  IR  RIOTS 
20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GS  65 

Tonu. 

% 

HEAR 

WIRD 

MBDIAH 

WIND 

(R)  350-010 

1.3 

.9 

Hg 

■M 

3.2 

7.3 

5.0 

020-040 

2.1 

3.6 

B 

B 

.1 

.1 

9.1 

8.5 

8.0 

050-070 

3.3 

5.4 

■a 

10.4 

6.2 

6.0 

(B)  080-100 

2.3 

3.8 

m 

■ 

7.8 

6.6 

6.0 

110-130 

2.7 

3.7 

1.2 

.3 

.1 

8.0 

6.8 

6.0 

140-160 

3.2 

2.0 

1.8 

.7 

7.7 

7.1 

6.0 

(S)  170-190 

4.1 

2.7 

3.2 

1.2 

1.2 

.1 

12.6 

9.3 

8.0 

200-220 

3.2 

2.9 

5.3 

5.0 

2.3 

.9  .1 

19.8 

12.9 

13.0 

230-250 

1.4 

1.8 

1.3 

.8 

.7 

6.0 

9.7 

8.5 

(W|  260-280 

.8 

.9 

.7 

.2 

.1 

2.7 

8.3 

7.0 

290-310 

.8 

.7 

.8 

.7 

.4 

.1 

3.4 

11.3 

10.0 

320-340 

.2 

.6 

.8 

.4 

.1 

2.1 

11.2 

12.0 

VARIABU 

CUM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

7.2 

iiiinniin 

Tonis 

1  25.4 

29.0 

21.3 

10.7 

4.9 

1.2  .2 

100.0 

8.4 

8.0 

TDBU.  RIRSBR  OF 

GBSERVATIOia 

900 

C  -  4  -  36 
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OVBRKnM  lOCKnOR  *A* 
mAFRK,  ASBBVIIJJI  HC 


PBRCBRIAGB  FRBQUEHCT  OP  OCCUBRmCB  SURPMX  MIHD  DIHBCTIOH  VERSUS  WIHD  SnED 
FROM  BOURLT  OBSBRVKFIORS 


SmiOII  HUWERt  723865  STATIOH  RAW:  RELLIS  AFB/US  VBQAS  RV 

LST  ro  IRCt  *  B 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MORIB:  APR  HOURS:  18-20 


DIRBCnOH 

(DEGREES) 

1 

5-9 

10-14 

15-19 

WniD  SPEED  HI  KNOTS 

20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  QE  65 

TOTAL 

% 

HEAR 

WIND 

HBDIAR 

WIRD 

(R)  350-010 

4.1 

1.4 

1.6 

.2 

.2  .1  .1 

7.8 

7.0 

4.0 

020-040 

5.8 

2.3 

2.0 

.2 

10.3 

5.6 

4.0 

050-070 

5.7 

2.7 

.3 

8.7 

4.3 

4.0 

(E)  080-100 

2.8 

1.4 

.6 

4.8 

4.8 

4.0 

110-130 

3.6 

2.6 

.3 

.3 

6.8 

5.5 

4.0 

140-160 

2.4 

2.9 

2.0 

.3 

.1 

7.8 

7.6 

6.5 

(8)  170-190 

4.8 

7.0 

4.3 

1.0 

.2  .1 

17.4 

7.8 

7.0 

200-220 

3.2 

3.1 

4.0 

2.6 

1.6 

14.4 

10.8 

11.0 

230-250 

.8 

1.0 

1.0 

.2 

.1  .1 

3.2 

9.2 

8.0 

(W)  260-280 

.9 

.8 

.4 

.1 

.1 

2.3 

7.4 

6.0 

290-310 

1.1 

.7 

.8 

.7 

.1 

3.3 

9.0 

8.0 

330-340 

1.9 

.2 

.6 

2.7 

4.7 

4.0 

VARIABLE 

CAM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

10.4 

//////////// 

TOTAU 

1  37.1 

26.1 

17.9 

5.6 

2.4  .2  .2 

100.0 

6.5 

6.0 

TOfDU.  RUBER  OP  OBSERVATIORS 

900 

C  -  4  -  37 


U8AFBXAC/D8— 92/383  -  Pag*  90 


oRmniR  lAcxnoH  -a- 

OSAFRAC,  ASHEVILU  AC 


PBRCBITACT  FREgUBRCY  OF  OCCURRBRCB  8URFACB  WIAD  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  BOURLT  OBSERVATIONS 

SranOB  NUMBER:  723865  SXHTIOR  NAME:  NELLIS  AFB/LAS  VBOAS  NV  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  *  8  MONTH:  APR  HOURS:  21-23 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


II 

li 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  OB  65 

Tonu. 

% 

MBMI 

WIHD 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

5.3 

1.0 

.9 

.4  .3 

8.0 

5.6 

4.0 

020-040 

6.6 

2.9 

1.7 

.8  .1 

12.0 

6.0 

4.0 

050-070 

5.6 

3.0 

.7 

9.2 

4.4 

4.0 

(E)  080-100 

2.0 

.6 

2.6 

3.4 

3.0 

110-130 

B 

.7 

2.0 

3.6 

3.5 

140-160 

IN 

1.6 

,7 

.3  .1 

4.3 

7.1 

6.0 

(S)  170-190 

B 

5.3 

5.4 

2.2  .6 

17.7 

9.1 

9.0 

200-220 

3.8 

3.3 

1.7 

.8  .3  .1 

10.0 

7.6 

6.5 

230-250 

3.1 

1.0 

.6 

.4  .1 

5.2 

6.6 

4.0 

(«)  260-280 

1.3 

.9 

.2 

.6  .1 

3.1 

7.6 

6.5 

290-310 

2.2 

.9 

.7 

.2  .1 

4.1 

6.3 

4.0 

320-340 

1.8 

.9 

.2 

2.9 

4.4 

3.0 

VARIABLE 

1 

CAM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

18.9 

//////////// 

TOTALS 

38.8 

22.1 

12.8 

5.3  1.8  .4 

100.0 

5.4 

5.0 

TDDU.  MWBR  OF  OBSBRVXTIONS  900 


C  -  4  -  38 
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onstmiio  LocMioH  -a*  PBKxmABB  nmauAwer  of  occussbiicb  subfack  win>  dirbctiom  versus  wihd  speed 

aSAFBXK,  AS8EVIUS  RC  FROM  BOURLT  OBSBEVATIGHS 

SXHIOH  MIBBR!  723865  SXMTIOR  RMS:  RBLI.I8  AFB/LAS  VEQAS  RV  PEEIOO  OF  BEOOBD:  OCX  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  +  8  HORIB:  APR  BOURS:  ALL 


DIRBCnOR  1 

1 

5-9 

10-14 

15-19 

WIRD  I 

20-24 

IPEED  n 

25-29 

XROI8 

30-34 

35-39  40-49  50-64  OE  65 

TGTAL 

MBAH 

MEDIAH 

(DBOREBS)  1 

% 

WIND 

WIHD 

(R)  350-010 

3.8 

1.3 

1.1 

.3 

.2 

.0 

.0 

6.7 

6.1 

4.0 

020-040 

4.8 

3.2 

2.7 

1.1 

.3 

.0 

.0 

12.0 

7.5 

6.0 

050-070 

4.3 

4.0 

1.0 

.2 

.0 

9.5 

5.4 

5.0 

(E)  080-100 

2.7 

1.7 

.4 

.0 

4.8 

4.8 

4.0 

110-130 

2.3 

1.8 

.4 

.1 

m 

■ 

■ 

4.6 

5.3 

5.0 

140-160 

2.2 

1.8 

1.1 

.3 

.1 

B 

5.5 

7.0 

6.0 

(8)  170-190 

3.6 

4.0 

4.1 

1.5 

.7 

B 

1 

14.1 

9.3 

8.0 

200-220 

3.5 

2.5 

2.3 

1.8 

.2 

11.3 

9.8 

8.0 

230-250 

B 

.9 

.6 

.3 

.3 

B 

4.0 

7.3 

5.0 

(W)  260-280 

H 

.7 

.5 

.3 

.1 

.1 

2.9 

7.7 

6.0 

290-310 

B 

m 

.7 

.9 

.7 

.5 

.1 

.0 

.0 

4.4 

10.3 

10.0 

320-340 

.7 

.4 

.2 

.1 

2.8 

5.9 

4.0 

VARIABLE 

CALK 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

17.3 

//////////// 

T0IAL8 

33.2 

23.3 

15.5 

6.8 

3.3 

.5 

.1 

100.0 

6.2 

6.0 

TOKAL  RIMBBR  OF  OBSERVATIORS  7200 
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onaumRo  locktiom  -a* 
USAnmC,  ASHEVILLE  RC 

SIAXIOR  RUffiBR:  723865 


PBRCBRTAOB  FREQUBRCY  OP  OCCUSSaiCB  SURFACE  WIRD  DIRBCTIOR  VERSUS  HIRD  SPEED 
PRCM  BOURLT  CBSERVAIIOHS 


STATIOH  SAME:  RELLIS  AFB/LAS  VEGAS  RV 
LST  TO  UTCi  +  8 


PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
HOHTH:  APR  HOURS:  ALL 


CATBGORX  A:  CEn-IRO  GE  200  BUT  LESS  IBAH  1500  FEET  MIIB  VISIBILITT  GB  1/2  MILE  (0800  METERS). 

ARD/OR 

VISIBILITT  OB  1/2  MILE  (0800  METERS)  BUT  LESS  THAR  3  MILES  (4800  METERS)  WITH  CBILIHG  OS  200  FEET. 


DIRBCTIOR  1 

1-4 

WIRD  SPEED  IR  K1IGT8 

5^9  10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

Toaau. 

HBAR 

HBDIAR 

(DBOREBS)  1 

% 

WIRD 

WIRD 

(H)  350-010 
020-040 
050-070 
(E)  080-100 
110-130 
140-160 
(8)  170-190 
200-220 
230-250 
(W)  260-280 
290-310 
320-340 


50.0 


50.0 


50.0  24.0  24.0 


50.0  34.0  25.0 


VARIABLE 

CALM 

TOTALS 


/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  .0  //////////// 

50.0  50.0  100.0  29.0  24.5 

TOTAL  RUHBER  OP  OBSERVATIOIIS  2 


4-40 


USAPBTAC/DS~92/283  -  Pag*  93 


OPBIWTIIIQ  lOCATIOH  *A* 
USAFinC,  ASHEVILLB  RC 


PBRCSIITMOB  FRBQUKHCY  OF  0CCURRB!K:B  SURFACE  WIHD  DIRECTION  VERSUS  HIND  SPEED 
FROH  SOURLY  OBSERVATIORS 

SXKTION  NUMBER:  723865  SIATIOH  NAME:  NELLIS  AFB/LAS  VEOAS  NV  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  *  8  MONTH:  MAY  HOURS:  00-02 


DIRECTION 

(DEOREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 
15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  OE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

NEDIAH 

wniD 

(N)  350-010 

6.3 

.8 

.1 

.1 

7.3 

3.3 

3.0 

020-040 

6.5 

1.8 

.8 

.4  .1 

9.6 

4.9 

4.0 

050-070 

6.5 

2.8 

.1 

.1 

9.5 

3.9 

4.0 

(E)  080-100 

2.2 

2.2 

2.9 

3.0 

110-130 

.9 

.6 

.2 

1.7 

4.8 

4.5 

140-160 

1.2 

1.2 

1.6 

.3 

4.3 

8.6 

9.0 

(8)  170-190 

2.7 

7.7 

6.1 

2.0  .2 

18.8 

9.4 

9.0 

200-220 

2.5 

3.4 

2.0 

1.7  .6  .3 

10.6 

9.9 

8.0 

230-250 

1.6 

1.1 

.4 

.1  .1 

3.3 

5.8 

5.0 

(W)  260-280 

.9 

.2 

.1 

.1 

1.3 

5.3 

3.0 

290-310 

1.1 

.9 

.8 

.3  .1 

3.1 

7.9 

8.0 

320-340 

2.3 

.5 

.1 

2.9 

3.8 

3.0 

VARIABLE 

1 

CAM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

25.4 

//////////// 

TOTALS 

1  34.7 

21.0 

12.2 

5.1  1.2  .3 

100.0 

5.0 

5.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSBRVATICRS 

930 

C  -  4  -  41 
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OPEIWTIIIS  lOCKTICH  'A* 
USAVRAC.  ASHBVILUB  AC 


FBACBATAG8  FAEQUEACy  OF  OCCUASEACB  SURFACE  WIAD  DIRECTIOA  VERSUS  HIAD  SPEED 
FRCM  HOURLT  CBSBRVAXIOMS 


8IATI0II  AUHHRRs  723865  8TKTICAI  ARMB:  AELLIS  AFB/US  VBQRS  AV  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

L8T  TO  UIC:  *  8  HOATB:  KRT  SOURS:  03-05 


DIRECTIOA 

(DBSREBS) 

1-4 

5-9 

10-14 

WIIO)  SPEED  lA  EAOTS 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

HEAA 

WIAD 

MEDIAE 

HIAD 

(A)  350-010 

7.0 

1.4 

.4 

.1 

8.9 

3.8 

3.0 

020-040 

8.0 

1.2 

.5 

.2 

9.9 

4.1 

3.0 

050-070 

5.5 

2.4 

.2 

8.1 

3.9 

3.0 

(B)  080-100 

1.8 

.4 

2.3 

3.3 

3.0 

110-130 

1.3 

.3 

.1 

1.7 

3.4 

3.0 

140-160 

1.4 

.9 

1.0 

.4  .2 

3.9 

8.2 

7.0 

(8)  170-190 

1.7 

3.9 

6.9 

2.8  .5 

15.8 

10.9 

11.0 

200-220 

2.8 

2.7 

1.8 

.4  .6  .1 

8.5 

8.5 

7.0 

230-250 

.5 

.6 

.1 

.1 

1.4 

6.1 

6.0 

(W)  260-280 

1.5 

.2 

.2 

1.9 

3.4 

2.0 

290-310 

2.2 

.8 

.8 

.9  .1  .2 

4.8 

8.5 

B.O 

320-340 

1.9 

.9 

2.8 

3.7 

4.0 

VMUABU 

CAM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

30.0 

//////////// 

Toiias 

1  35.6 

15.7 

12.0 

4.7  1.6  .3 

100.0 

4.6 

4.0 

TCrOL  AUWBR  OF  OBSERVKriOAS  930 

C  -  4  -  42 
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OFERKriRo  hoaencm  *a* 

USAFBZMC,  JtSHEVIIiK  IK 


PKRCBIIXMBR  FRBgUBIKT  OF  OCCURRBIKB  SURPACB  WIIO)  DIBECnOH  VERSUS  WIHD  SPEED 
FltOM  BOURLY  OBSSRVATIORS 


SranOH  HUMBER:  723865  STKTIOH  RRHE:  KELLIS  AFB/LAS  VB8WS  HV 

LST  TO  UTC:  *  8 


PERIOD  OF  RECX)RD:  OCT  81  -  SEP  91 
HOHIB:  MAY  HOURS:  06-08 


niRBcnoR 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

WIHO  SPEED  IH  KHOTS 
15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

2.5 

.4 

.8 

.1 

3.8 

5.5 

4.0 

020-040 

1.9 

2.8 

2.0 

.2 

7.0 

7.5 

3.0 

050-070 

2.7 

2.8 

.5 

6.0 

5.1 

5.0 

(E)  080-100 

1.7 

.4 

.1 

2.3 

3.7 

3.0 

110-130 

1.1 

.6 

.3 

2.0 

5.3 

4.0 

140-160 

2.0 

.9 

1.1 

.4  .1 

4.5 

7.4 

6.0 

(S)  170-190 

4.7 

3.4 

4.0 

2.9  1.7  .1 

16.9 

10.0 

10.0 

200-220 

5.3 

2.3 

2.4 

.9  .2  .1 

11.1 

7.1 

6.0 

230-250 

1.9 

.5 

.2 

.1 

2.8 

4.9 

4.0 

(W)  260-260 

1.2 

.5 

.3 

.3  .1 

2.5 

6.4 

5.0 

290-310 

1.5 

.5 

1.0 

1.1  .2 

4.3 

10.7 

10.0 

320-340 

1.4 

.1 

.5 

.1 

2.2 

5.6 

3.0 

VARIABLE 

CALM 

///// .  //// /////////////////////////////////////////////////////////////////// 

34.7 

//////////// 

TOEALS 

1  27.9 

15.2 

13.2 

4.9  3.2  .5 

100.0 

4.9 

6.0 

TOTAL  HUMBER  OP  OBSERVATIOHS 

930 

C  -  4  -  43 
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oFBmnHO  idocnion  -a* 
USAFRAC,  ASHBVILLS  HC 


FBRCBHTAOB  FRBgUHICr  OF  OCCUItRBMCB  SURFACB  WIHD  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  BOURLT  (SSERVKTIONS 


SlXnOH  NUMBER:  723865  STKnCN  NAME:  NELLIS  AFB/LAS  VEOAS  NV 

LST  TO  UTC:  *  8 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
HORTB:  MAT  HOURS:  09-11 


HIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24  25-29 

30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

1.8 

1.0 

1.2 

.1 

4.1 

6.8 

6.0 

020-040 

2.9 

4.4 

3.9 

.3 

11.5 

7-7 

8.0 

050-070 

4.4 

4.4 

1.7 

.1 

10.6 

5.8 

5.0 

(E)  080-100 

4.0 

2.3 

.3 

6.6 

4.4 

4.0 

110-130 

3.1 

2.4 

.6 

6.1 

5.1 

4.0 

140-160 

4.6 

3.0 

1.9 

.3 

9.9 

6.4 

5.0 

(S)  170-190 

3.0 

2.7 

3.5 

2.4 

1.1  .1 

12.8 

10.4 

10.0 

200-220 

3.5 

2.5 

1.7 

2.0 

1.5  .2 

11.5 

10.3 

9.0 

230-250 

2.7 

1.3 

.3 

.2 

.1 

4.6 

5.3 

4.0 

(W)  260-280 

2.3 

.6 

.5 

.1 

.2 

3.8 

6.3 

4.0 

290-310 

.9 

.4 

1.2 

.8 

.6 

.2 

4.1 

12.6 

12.0 

320-340 

1.3 

.3 

.2 

.2 

2.0 

5.0 

2.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

12.4 

//////////// 

lOOUiS 

34.5 

25.3 

17.0 

6.4 

3.5  .4 

.2 

100.0 

6.7 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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crawrnra  LoatnoH  -a* 

OBAmAC,  ASBEVIUB  HC 


PBRCSIIIAOB  FRBQUBRCr  OP  OCCUlWBIICB  SURFACE  WIRD  DIRBCnOH  VERSUS  WIHD  SPEED 
PROM  BOURLT  OBSERVATICHS 

SIATICII  HUBER:  72386S  STATIOR  RAME:  RELLI8  AFB/LAS  VEGAS  HV  PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

UT  TO  UTC:  *  8  MORIB:  MAY  BOURS:  12-14 


DIRECnOR 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

WIRD  SPEED  IR  RROIS 
20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MBAH 

WIRD 

HEDIJUl 

WIRD 

(R)  350-010 

1.7 

.9 

.1 

2.7 

4.6 

4.0 

020-040 

2.8 

2.3 

1.3 

.2 

6.6 

6.3 

5.0 

050-070 

3.1 

2.4 

.9 

.2 

6.6 

5-7 

5.0 

(E)  080-100 

2.2 

2.2 

.9 

5.2 

5.5 

5.0 

110-130 

3.2 

3.1 

1.2 

.2 

.2 

8.0 

6.3 

5.5 

140-160 

3.1 

4.2 

2.2 

.6 

.6 

10.8 

8.0 

7.0 

(8)  170-190 

3.9 

3.4 

4.0 

2.8 

1.1  .2 

15.4 

10.2 

10.0 

200-220 

3.4 

4.5 

4.6 

3.1 

2.0  .4 

18.2 

11.3 

10.0 

230-250 

2.8 

1.7 

2.3 

.5 

.8  .2 

8.3 

9.4 

8.0 

(W)  260-280 

2.0 

.9 

1.1 

.3 

.1 

4.4 

7.0 

5.0 

290-310 

1.5 

.6 

.9 

.9 

3.9 

8.4 

7.0 

320-340 

1.7 

.3 

.4 

.2 

2.7 

5.4 

2.0 

VARIABLE 

1 

CAM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

7.5 

//////////// 

TOTALS 

1  31.4 

26.5 

19.8 

9.1 

4.8  .8 

100.0 

7.7 

7.0 

TOTAL  HUMBER  OF  OBSERVATICHS 

930 

C  -  4  -  49 
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orawnm  UKKnam  -a* 

OSAFRAC,  ASBIVIUI  RC 


FKRCBRACB  PBBgUBWCT  OP  OCOIRRERCB  SURPACB  WIITO  DIRBCriOII  VERSUS  WIHD  SPBBO 
PROM  aCURLT  GB8KRVATIGHS 

SranCR  miOBRs  723865  SnSIOl  RAMB:  RBIXIS  APB/LAS  VBOAS  HV  PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

L8T  TO  UTCt  *  8  NCHIS:  HAT  SOURS:  15-17 


DIRBCTIOR 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

WIHD  8PBBD  IR  KHOTS 

20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  OB  65 

TOTAL 

% 

MEM 

WIHD 

MEDIAH 

WIHD 

(R)  350-010 

1.1 

.5 

.2 

1.8 

4.9 

4.0 

020-040 

1.4 

1.4 

1.1 

.1 

.1 

4.1 

7.4 

5.5 

050-070 

2.3 

1.4 

3.7 

4.4 

4.0 

(B)  080-100 

2.4 

1.4 

1.0 

.3 

5.1 

6.2 

5.0 

110-130 

2.8 

2.0 

1.4 

.1 

.1 

6.5 

6.3 

5.0 

140-160 

1.7 

2.4 

1.5 

.1 

.3 

6.0 

7.8 

6.0 

(8)  170-190 

3.1 

4.2 

3.7 

2.5 

1.0  .2 

14.6 

10.1 

9.5 

200-220 

3.1 

4.5 

7.0 

6.9 

4.4  .2 

27.0 

13.0 

14.0 

230-250 

2.6 

3.4 

3.4 

2.0 

1.0  .2 

12.7 

10.2 

10.0 

(H)  260-280 

1.4 

1.0 

1.4 

.5 

.1 

4.4 

8.3 

8.0 

290-310 

1.0 

.9 

1.1 

.4 

.2  .1 

3.7 

9.9 

9.5 

320-340 

.8 

.6 

.4 

.2 

.2  .1 

2.4 

9.1 

6.5 

VARIABU 

1 

CAIN 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

8.2 

//////////// 

Tonu 

1  23.7 

23.7 

23.0 

13.1 

7.4  .7  .1 

100.0 

9.0 

9.0 

TOTAL  imSER  OP  0BSERVAT10R8 

930 

C  -  4  -  46 
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OPBRMmia  UXATIGH  'A* 
OBAPBraC,  ASHBVILLB  HC 


PSRCBinAGB  FRBQUBRCY  OP  OCCURREBCB  SURFACK  WIHD  OISECTIGII  VERSUS  WIHD  SPEED 
PKM  BOURLT  OBSBRVATICMS 


aVaiOK  miMBER:  723865  STATIOR  HMSi  RELLIS  AFB/LAS  VEGAS  RV 

LSI  TO  UTC:  *  8 


PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MORIB:  MAT  HOURS:  18-20 


DIRBCnOR 

(ISGRBBS) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

WIRD  SPEED  IR  XROES 
20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  OE  65 

IDEAL 

% 

HEAR 

BIRD 

MEDIAH 

WIRD 

(R)  350-010 

1.8 

.9 

.4 

.1 

.1 

3.3 

5.8 

4.0 

020-040 

4.4 

2.3 

.8 

.3 

.3 

8.1 

5.9 

4.0 

050-070 

3.3 

1.3 

.1 

4.7 

4.1 

4.0 

{B)  080-100 

3.2 

.5 

.5 

.1 

4.4 

4.7 

3.0 

110-130 

2.6 

2.9 

.9 

.2 

6.6 

6.1 

6.0 

140-160 

3.1 

3.2 

1.7 

.1 

8.2 

6.3 

6.0 

(8)  170-190 

3.4 

6.2 

5.5 

1.8 

.5 

17.5 

9.0 

8.0 

200-220 

2.7 

4.2 

7.6 

2.5 

1.8  .1 

18.9 

11.2 

11.0 

230-250 

1.6 

1.3 

2.7 

.6 

.1 

6.3 

9.1 

10.0 

(W)  260-280 

1.0 

.8 

.9 

.2 

2.8 

7.6 

8.0 

290-310 

1.0 

1.4 

1.2 

.8 

.4  .1 

4.8 

10.7 

10.0 

320-340 

1.1 

.3 

.2 

1.6 

B 

3.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

12.7 

//////////// 

IDEALS 

1  29.2 

25.3 

22.4 

6.7 

3.3  .2 

100.0 

7.1 

7.0 

IDEAL  RUMBER  OF  OBSBRVATIOHS 

930 

C  -  4  -  47 
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(OTRATtllO  LOCmOH  'A' 
USAFRAC,  ASBBVIUK  RC 


PERCERTAOB  FAEgUniCV  OF  OCCURREMCB  SURFACE  WIMD  OIRBCTIOH  VERSUS  Wno  SPEED 
FRON  BOURLX  GBSERVATIOMS 


sraxioi  HUMBER:  723865  SZRTiai  RAKE:  REU.IS  AFB/LAS  VEQAS  RV 

LST  TO  UIC:  *  8 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MGRIH:  MAT  HOURS:  21-23 


DIRECnOR 

(DECREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

nRD  SPEED  IR  KROrS 
20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  CE  65 

TOTAL 

% 

NEMI 

WHID 

MBDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

5.1 

1.3 

.6 

.4 

7.4 

4.9 

4.0 

020-040 

4.8 

2.3 

2.0 

.6 

.2 

10.0 

6.6 

5.0 

050-070 

2.8 

1.4 

.1 

4.3 

3.8 

4.0 

(E)  080-100 

1.2 

.2 

1.4 

3.5 

3.0 

110-130 

.9 

.3 

.4 

.1 

1.7 

6.8 

5.0 

140-160 

1.7 

2.2 

2.6 

.2 

.1 

6.8 

8.2 

8.0 

(S)  170-190 

3.1 

8.0 

7.2 

1.8 

.5 

20.6 

9,1 

9.0 

200-220 

B 

3.3 

2.6 

1.7 

.9  .2 

12.7 

9.2 

8.0 

230-250 

B 

2.0 

.4 

.4 

.1 

5.3 

6.2 

5.0 

(W)  260-280 

■H 

.5 

.2 

.2 

2.0 

6.3 

4.0 

290-310 

B 

.5 

.8 

.2 

.1  .1 

3.1 

8.5 

7.0 

320-340 

B 

.5 

.1 

3.8 

3.3 

3.0 

VARIABU 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

20.9 

miiiiniii 

TOOLS 

1  31.5 

22.5 

17.0 

5.6 

1.8  .3  .1 

100.0 

5.8 

6.0 

TOTAL  HUMBER  OF  GBSERVXTIORS 

930 

C  -  4  -  48 
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oranaiiio  iocmioh  -a* 
aSARnC,  ASHBVILLB  MC 


PBRCBIIXAOK  FRBguraCT  OP  OOCURABIICB  SURPACB  HIM)  DIRECnOR  VERSUS  NIHD  SPEED 
FKM  HOURLY  OBSSRVATICHS 

SZmOH  HUNBERt  723865  STRTIOH  RAIBt  RBLLI8  AFB/LAS  VBQAB  HV  PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  +  8  MONTH:  HAT  HOURS:  ALL 


DIHBCTIOH  1 

1 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND  SPEED  IN  KHOTB 
20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

HBMI 

MBDIAH 

(DHHEES)  1 

% 

WIND 

WIND 

(H)  350-010 

3.4 

.9 

.5 

.1 

.0 

4.9 

4.7 

3.0 

020-040 

4.1 

2.3 

1.5 

.3 

.1 

8.3 

6.2 

5.0 

050-070 

3.8 

2.4 

.4 

.1 

6.7 

4.7 

4.0 

(E)  080-100 

2.3 

.9 

.3 

.1 

3.7 

4.7 

4.0 

110-130 

2.0 

1.5 

.6 

.1 

.0 

4.3 

5.8 

5.0 

140-160 

2.4 

2.2 

1.7 

.3 

.2 

6.8 

7.5 

7.0 

(8)  170-190 

4.9 

5.1 

2.4 

.8  .1 

16.6 

9.8 

10. 0 

200-220 

3.4 

3.8 

2.4 

1.5  .2 

14.8 

10.6 

10.0 

230-250 

1.5 

1.2 

.5 

.3  .1 

5.6 

8.2 

6.0 

(«)  260-280 

.6 

.6 

.2 

.1 

2.9 

6.7 

5.0 

290-310 

.8 

.9 

.5 

.3  .1  .1 

9.8 

9.0 

320-340 

D 

.5 

.2 

.1 

.0  .0 

2.5 

4.9 

3.0 

VARIABLE 

CAIM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

19.0 

//////////// 

TOTALS 

1  31.0 

21.9 

16.8 

7.1 

3.3  .5  .1 

100.0 

6.3 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS 

7440 

C  -  4  -  49 


USAFEl!AC/DS~92/283  -  Pag*  102 


oniutniio  uxwnoH  *a’ 
uawniu:,  asbbviUiB  rc 


PKBCBITMB  FRBQOBICI  OP  OCCURRBHCB  SURFACB  HIND  DIRECIIOM  VERSUS  WIRD  SPEED 
FROM  HOURLT  CBSERVETIORS 

SXHTIOII  RUMBBRi  723865  SXRTIOH  RAKE:  RELLIS  APB/LAS  VBOAS  RV  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LSI  TO  UTC:  *  8  HGHTH:  HAT  HOURS:  ALL 

CMBOCRT  A:  CBILIRa  OB  200  BUT  LESS  THAR  1500  FEET  WITH  VISIBILITy  GS  1/2  MILE  (0800  METERS). 

ARD/OR 

VISIBILITT  OB  1/2  MILE  (0800  METERS)  BUT  LESS  THAR  3  MILES  (4800  METERS)  WITH  CBILIRO  OE  200  FEET. 

WIRD  SPEED  IR  KROIS 

DIRBCnOR  I  1-4  5-9  10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  SB  65  TOTAL  HEAR  MBDIAR 

(DBORBES)  I  %  WIRD  WIRD 

(R)  350-010 
020-040 
050-070 
(E)  080-100 
110-130 
140-160 
(8)  170-190 
200-220 

230-250  100.0  100.0  25.0  25.0 

(W)  260-280 
290-310 
320-340 

VARIABU 

CALM  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  .0  //////////// 

TOIALS  100.0  100.0  25.0  25.0 

TOTAL  ROIBBR  OF  OBSERVATIOIB  1 
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oraRKmo  uxxncm  *a’  fbrcbrxkgb  frequerct  of  occumeiicb  surface  hied  directioh  versus  wihd  speed 

USAFBXK,  ASBBVILLB  NC  FROM  BOURI.T  (aSERVATICRS 

SXHnCII  HUIBBR:  723865  STATION  HAMBl  NELLIS  AFB/LAS  VBQAS  NV  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 


LST  TO  UTC:  *  8 

HOHTBs  JUR  BOURS:  00-02 

DIRECTION 

(DSeREBS) 

1-4 

5-9 

wind  SPEED  IN  ENOTS 
10-14  15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  OB  65  TOTAL 

% 

HBJUf 

WIND 

MBDIUI 

WIND 

(N)  350-010 

7.3 

1.2 

.1 

8.7 

3.0 

2.0 

020-040 

6.2 

2.4 

1.3  .9  .1 

11.0 

6.1 

4.0 

050-070 

3.9 

2.3 

.8 

7.0 

4.9 

4.0 

(E)  080-100 

1.4 

1.2 

2.7 

4.1 

4.0 

110-130 

.4 

.4 

.1 

1.0 

5.2 

6.0 

140-160 

1.1 

1.7 

.8  .2 

3.8 

7.3 

7.0 

(8)  170-190 

3.7 

11.2 

7.0  1.7  .2 

23.8 

8.4 

8.0 

200-220 

2.9 

3.4 

1.2  .6 

8.1 

6.5 

6.0 

230-250 

2.2 

.9 

.1 

3.2 

3.9 

4.0 

(W)  260-280 

1.4 

.1 

.1 

1.7 

3.7 

4.0 

290-310 

1.4 

.3 

1.8 

3.3 

3.0 

320-340 

2.2 

.7 

2.9 

3.7 

3.5 

VARIABLE 

CALM 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  24.4 

//////////// 

TOTALS 

1  34.1 

25.8 

11.5  3.4  .2  .1 

100.0 

4.6 

5.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

900 

C  -  4  -  51 
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OPEimTIIIO  LOCMTIOH  ’A’ 
U3KRXHC,  AS8BVIUS  HC 


PBRL'iarCMB  FRBgUBRCy  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  BOURLT  OBSERVATIONS 

8IATIGR  RUMBBRI  723865  SXATIGH  NAME:  NELLIS  AFB/LAS  VEOAS  HV  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  *  8  NGHTH:  JUN  SOURS:  03-05 


WIND  SPEED  IN  ENOTS 


DIRECTION 

(DECREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24 

25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  6B  65 

TOfEM* 

% 

NBAH 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

7.7 

.8 

.1 

.1 

.1 

.1 

8.9 

3.7 

3.0 

020-040 

8.4 

2.6 

.4 

.1 

11.6 

3.9 

3.0 

050-070 

4.8 

2.9 

.4 

8.1 

4.3 

4.0 

(R)  080-100 

1.2 

.2 

.1 

1.6 

3.9 

4.0 

110-130 

.9 

.4 

1.3 

4.1 

3.0 

140-160 

.8 

.9 

.6 

.1 

2.3 

6.8 

6.0 

(S)  170-190 

1.7 

5.0 

7.1 

1.4 

.1 

15.3 

9.7 

10.0 

200-220 

2.8 

2.2 

.6 

.1 

5.7 

5.6 

5.0 

230-250 

2.1 

1.0 

3.1 

4.1 

4.0 

(W)  260-280 

1.3 

.6 

.1 

2.0 

4.7 

4.0 

290-310 

1.9 

.6 

2.4 

3.3 

2.0 

320-340 

3.4 

.1 

3.6 

2.7 

2.0 

VARIABLE 

CAUf 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

34.1 

//////////// 

TOTALS 

37.0 

17.3 

9.3 

1.9 

.2 

.1 

100.0 

3.6 

4.0 

TOTAL  HUMBER  OF  OBSERVXTIONS  900 
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CraiUffllM  UXATIOH  *A' 

vagnac,  mhbviua  nc 


PBRCBRIMBB  FREQUBRCr  OF  OCCURSBHCB  8UKPACB  WIRD  DIRSCTIOH  VERSUS  WIND  SPEED 
FBCH  BGURLT  OBSERVATIGHS 

SIUnOR  EUNBER:  723865  STATIOR  miS:  HEILIS  AFB/LAS  VBOAS  HV  PERIOD  OP  RECORD:  OCX  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  +  8  HORTB:  JUR  SOURS:  06-08 


DIRBCnOH 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

WIRD  SPEED  IR  KR0I8 
10-14  15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TCfTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

mi 

.6 

.3 

2.3 

4.4 

2.0 

020-040 

m 

2.0 

1.0  .1 

7.2 

5.2 

4.0 

050-070 

5.4 

2.4 

.3 

8.2 

4.2 

4.0 

(E)  080-100 

2.2 

1.6 

.3 

4.1 

4.S 

4.0 

110-130 

2.4 

.8 

3.2 

3.5 

2.0 

140-160 

2.3 

1.6 

1.1 

5.0 

5.6 

5.0 

(8)  170-190 

3.9 

2.7 

4.3  1.2  .4 

12.6 

8.8 

8.0 

200-220 

5.0 

2.1 

1.6  .3 

9.0 

5.6 

4.0 

230-250 

B 

.1 

.1 

1.9 

3.3 

3.0 

(W)  260-280 

m 

.6 

.2  .1 

1.4 

8.0 

6.0 

290-310 

Bj 

.2 

1.7 

2.5 

2.0 

320-340 

■ 

.1  .1 

1.7 

3.7 

2.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

41.7 

imiinfiii 

TOZUS 

31.8 

14.7 

9.1  1.8  .5  .1 

100.0 

3.3 

4.0 

TOTAL  RUMBER  OF  OBSERVATIGHS 

900 
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ORRATinO  lACHnOR  *A*  FBBCBKTAGB  FSBQUEIICy  OF  OCCURBERCB  SUKFACB  WIHD  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFEIAC,  ASHBVmB  NC  FRCM  HOURLY  CBSERVATIOHS 

SIATICR  HUMBER:  723865  STATION  NAME:  NELLIS  AFB/LAS  VEOAS  HV  PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LSI  TO  UIC:  *  8  MONTH:  JUH  HOURS:  09-11 


DIRECnOH 

(DEOREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND  SPEED  IN  RHGTS 
20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  OE  65 

TOTAL 

% 

MBAIf 

WIND 

MEDIAN 

HIND 

(N)  350-010 

IHyyl 

ig 

.1 

.1 

.1 

3.7 

5.3 

4.0 

020-040 

B 

3.1 

1.4 

.1 

.2 

7.4 

7.0 

7.0 

050-070 

4.3 

.9 

8.9 

5.3 

5.0 

CB)  080-100 

3.3 

1.1 

10.0 

5.1 

4.0 

110-130 

B 

B 

.3 

.1 

9.8 

4.8 

4.5 

140-160 

5.1 

M 

1.2 

.6 

10.4 

5.9 

5.0 

(S)  170-190 

4.9 

3.4 

4.1 

2.1 

.4 

15.0 

8.7 

8.0 

200-220 

4.8 

2.9 

2.4 

1.1 

.2  .2  .1 

11.8 

7.9 

6.0 

230-250 

2.9 

.7 

.4 

.1 

4.1 

4.6 

3.0 

(W)  260-280 

.9 

.4 

.4 

.1 

.1 

2.0 

7.3 

5.5 

290-310 

1.4 

.2 

.3 

.1 

.1 

2.2 

6.3 

3.5 

320-340 

.2 

.1 

.3 

7.3 

4.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

14.3 

//////////// 

TOTALS 

39.0 

12.6 

4.5 

1.1  .2  .1 

100.0 

5.5 

5.0 

TOTAL  HUMBER  OF  OBSBRVXriONS 

900 
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OPEUXtldG  laaoicm  'A*  PBRCBRXASB  FREQUERCY  OT  OCCURREIKB  surface  wind  DIRECnOR  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFEXAC,  ASBBVItLB  HC  FROM  BOURLV  OBSEItVATIGHS 

SIATIOR  RUIBBR:  723865  StATIOR  RAKE:  RBLLIS  AFB/LAS  VBQAS  HV  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 


LST  TO  UTC 

:  *  8 

HORIB:  JUR 

HOURS:  12-14 

DIRECTION 

(OEONEBS) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND  SPEED  IR  KNOTS 

20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64 

OB  65  TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

1.7 

.4 

.2 

2.3 

4.1 

3.0 

020-040 

2.0 

.7 

.3 

3.0 

4.6 

4.0 

050-070 

2.8 

2.1 

.4 

5.3 

4.8 

4.0 

(B)  080-100 

2.0 

3.0 

1.0 

.3 

6.3 

6.5 

5.0 

110-130 

2.8 

3.3 

1.8 

.1 

8.0 

6.4 

6.0 

140-160 

3.1 

4.9 

4.0 

1.7 

.2 

13.9 

8.4 

8.0 

(8)  170-190 

3.0 

5.4 

3.8 

2.8 

.3 

15.3 

9.3 

8.0 

200-220 

3.3 

5.0 

6.6 

4.0 

2.4  .2 

21.6 

11.4 

10.5 

230-250 

2.9 

3.0 

2.7 

.7 

.2 

.1 

9.6 

8.2 

6.5 

(W)  260-280 

1.3 

.9 

.1 

.2 

2.6 

5.7 

4.0 

290-310 

.8 

.3 

.4 

.4 

2.0 

8.4 

7.5 

320-340 

1.3 

.2 

.2 

.1 

1.9 

4.8 

2.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  8 . 2 

//////////// 

TOTALS 

1  27.0 

29.2 

21.5 

10.2 

3.2  .2 

.1 

100.0 

7.6 

7.0 

TOTAL  RUKBSR  OF  OBSERVATIONS 

900 
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oPBrnriiR  IjOcktior  'a* 
USAFBTAC,  ASHEVILLE  EC 


PBBCEHTAGB  FREQUERCy  OF  OCCUERERCE  SURFACE  WIRD  DIRECTIOR  VERSUS  HIRD  SPEED 
FRCM  BOURLT  OBSERVATIORS 

STATIOR  RUMBER;  723865  STAXIOH  RAMB:  RELLIS  AFB/LAS  VEOAS  RV  PERIOD  CF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UIC:  *  8  HORTB:  JUR  HOURS:  15-17 


DIRECTIOR 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

WIRD  SPEED  IR  KROIS 

20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

1.0 

.2 

.2 

1.4 

4.3 

3.0 

020-040 

1.3 

.8 

.7 

.2 

.1 

3.1 

7.1 

6.0 

050-070 

1.1 

1.2 

.3 

.1 

2.8 

6.1 

6.0 

(E)  080-100 

1.6 

2.9 

1.4 

.2 

.1 

6.2 

7.4 

7.0 

110-130 

1.2 

2.8 

2.1 

.2 

6.3 

7.9 

8.0 

140-160 

3.3 

2.9 

2.6 

1.2 

.1 

10.1 

7.9 

8.0 

(8)  170-190 

3.0 

1.4 

5.2 

2.6 

.2 

16.4 

9.7 

9.0 

200-220 

3.7 

^.3 

11.4 

5.4 

2.4  .1 

28.4 

11.5 

11.5 

230-250 

2.0 

2.3 

4.2 

1.8 

.2 

10.6 

10.3 

11.0 

(W)  260-280 

1.6 

.7 

.9 

.6 

3.7 

7.6 

7.0 

290-310 

1.2 

.6 

.7 

.3 

.1  .1  .1 

3.1 

9.2 

6.0 

320-340 

.8 

.2 

.2 

1.2 

4.2 

3.0 

VMUUU 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

6.6 

//////////// 

TDDOS 

1  21.8 

25.3 

29.9 

12.6 

3.1  .3  .1 

100.0 

8.8 

9.0 

TOTAL  RUMBER  OF  CSSERVATIORS 

900 
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amaamo  vtxxncm  *a* 
OSHFraHC,  MSHBVIIXB  HC 


PKWCBinACB  frequeuct  of  occurrbucs  sukfacb  tanD  dirbctioh  versus  hihd  speed 
FRCM  RWRLY  OBSERVATIOnS 

Sinnoil  IIUN9BR:  723865  SXKTIOR  EKHB:  HEIilS  AFB/LAS  VEQ8S  HV  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  *  8  MOMIB:  JUE  HOURS:  18-20 


NIRO  SPEED  IR  KNOTS 


DIRBCnOH 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTU 

« 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

mi 

mm 

im 

m 

2.0 

020-040 

■ 

.7 

.3 

.4 

8.5 

6.0 

050-070 

2.2 

.9 

.1 

.1 

4.4 

3.0 

(E)  080-100 

2.4 

1.7 

.3 

4.8 

4.0 

110-130 

2.0 

2.9 

2.2 

.1 

7.2 

7.6 

7.0 

140-160 

3.9 

3.4 

3.7 

.4 

.2 

11.7 

7.7 

7.0 

(8)  170-190 

6.7 

6.8 

5.2 

1.4 

.3 

20.4 

7.9 

7.0 

200-220 

3.7 

8.1 

5.9 

1.7 

.4 

19.8 

8.8 

8.0 

230-250 

1.6 

3.8 

1.9 

1.0 

8.2 

8.3 

8.0 

(H)  260-280 

1.0 

1.0 

.4 

.4 

.3 

3.2 

8.9 

7.0 

290-310 

.3 

1.2 

.7 

.4 

.3 

3.0 

10.4 

9.0 

320-340 

.7 

.4 

.1 

1.2 

4.2 

4.0 

VMIUBLE 

1 

CUH 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

11.7 

//////////// 

TOTXLS 

27.6 

31.5 

21.2 

5.8 

1.9 

100.0 

6.9 

7.0 

TDEU.  RWOER  OF  OBSERVATIOHS  900 
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oFBimniie  locktioh  -a* 
VSAFBIAC,  ASHBVILU  RC 


PBRCHiTAaE  FREQUBICT  OP  OCCURRERCB  SURFACE  WIND  DIRBCTIOH  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  BOURLT  OBSERVAIIOHS 

SranCH  HUMBER:  723865  SIATIOII  BEMB:  BELLIS  AFB/IAS  VEGAS  HV  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  (IIC:  *  8  MOUTH:  JUB  HOURS:  21-23 


DIRBCnOB 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

WIHD  SPEED  IB 

15-19  20-24  25-29 

ERCTS 

30-34 

35-39  40-49  50-64  6B  65 

TOTAL 

% 

HBAH 

WIHD 

MBDIAH 

WIHD 

(H)  350-010 

im 

.4 

.2 

.1 

5.4 

3.6 

3.0 

020-040 

1.1 

1.6 

.8  .2 

8.0 

7.1 

4.0 

050-070 

1.8 

.6 

.1 

4.1 

5.8 

5.0 

(B)  080-100 

.2 

.1 

1.8 

3.9 

3.5 

110-130 

.3 

.7 

.3 

2.6 

7.5 

7.0 

140-160 

2.4 

4.0 

2.3 

8.8 

7.0 

6.0 

(S)  170-190 

7.0 

10.9 

4.8 

1.4  .1 

24.2 

7.4 

6.5 

200-220 

6.9 

2.9 

.6 

.3  .2 

10.9 

5.2 

4.0 

230-250 

2.8 

.9 

.1 

.1 

3.9 

4.2 

4.0 

(W)  260-280 

.4 

.1  .1 

2.6 

4.7 

3.0 

290-310 

.8 

.2 

.1 

2.7 

5.3 

3.5 

320-340 

B 

2.6 

3.7 

4.0 

VARIABU 

CAIM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

22.6 

Illinium 

TOTALS 

1  37.9 

24.3 

11.2 

3.2  .7 

100.0 

4.7 

5.0 

TOTAL  HUMBER  OP  QBSERVAZIOBS 

900 

C  -  4  -  58 
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oramiTiira  iocktioii  *a* 

USAFBXM:,  ASHEVILLE  hc 


PBRCEmAGB  iragUBHCT  OP  OOCUraraCB  SUHFACE  HIHD  DIRBCTIOR  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  BOURLT  OBSERVATIOHS 

SmiOH  mMER:  723865  8ZHTI0R  RAHB:  HELLIS  AFB/LAS  VEOAS  HV  PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UIC:  *  8  MORIB:  JUR  HOURS:  ALL 


DIRBCTIOR  1 

1  1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

WIRD  SPEED  IR  KROTS 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  OE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAE 

(DEGREES)  1 

1 

% 

WIND 

wniD 

(H)  350-010 

3.4 

.7 

.2 

.0 

.0  .0 

4.3 

3.8 

3.0 

020-040 

3.8 

1.7 

.9 

.3 

.1  .0 

6.9 

5.9 

4.0 

050-070 

3.2 

2.3 

.5 

.0 

6.0 

4.8 

4.0 

(E)  080-100 

2.2 

1.8 

.6 

.1 

.0 

4.6 

5.5 

5.0 

110-130 

2.0 

1.9 

.9 

.1 

4.9 

6.2 

6.0 

140-160 

2.8 

2.9 

2.0 

.5 

.1 

8.2 

7.3 

6.0 

(8)  170-190 

4.2 

6.4 

5.2 

1.8 

.3 

17.9 

8.6 

8.0 

200-220 

4.1 

4.0 

3.8 

1.7 

.7  .1  .0 

14.4 

9.0 

8.0 

230-250 

2.3 

1.6 

1.2 

.5 

.1  .0 

5.6 

7.2 

6.0 

(W)  260-280 

1.3 

.6 

.3 

.2 

.1  .0 

2.4 

6.5 

4.0 

290-310 

1.3 

.5 

.3 

.2 

.1  .0  .0 

2.4 

6.5 

4.0 

320-340 

1.5 

.3 

.1 

.0 

.0 

1.9 

3.7 

3.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

20.4 

//////////// 

TOTALS 

1  32.1 

24.7 

16.0 

5.4 

1.5  .1 

100.0 

5.6 

6.0 

TOTAL  HUNBER  OP  OBSERVATIOHS  7200 

C  -  4  -  59 


USAFBTAC/DS--92/283  -  Paga  112 


oPBmniia  uxuvrioii  -a* 

USAFEIAC,  AaBBVmS  HC 


PPCaiTAGB  FHBgUBRCy  OP  OCCURRBIICB  SURFACE  WIHD  DIRBCTIOR  VERSUS  NIRO  SPEED 
FROM  aoURLI  CBSERVATIORS 

SIATIGH  RUMRERl  723865  STKnCR  RAME:  RELLIS  AFB/IAS  VEOAS  RV  PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UIC:  *  8  MOHTB:  JUR  BOURS:  ALL 


CATBOCRT  A:  CEILIRO  G8  200  BUT  LESS  THAR  1500  FEET  WITH  VISIBILITT  OB  1/2  MILE  (0800  MBTSRS). 

ARD/OR 

VISIBILITT  OB  1/2  MILE  (0800  METERS)  BUT  LESS  TEAR  3  MILES  (4800  METERS)  WITH  CEILIRO  OB  200  FEET. 


DIRBCTIOR  1 

1-4 

WIRD  SPEED  IR  EROTS 

5-9  10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  6B  65 

TOTAL 

MEftH 

MEDIAR 

(DEGREES)  1 

% 

wmD 

HIRD 

(R)  350-010 


020-040 
050-070 
(E)  080-100 
110-130 
140-160 
(8)  170-190 
200-220 

230-250  100.0  100.0  40.0  25.0 

(W)  260-280 
290-310 
320-340 

VARIABLE 

CAW  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  .0  //////////// 

TOTALS  100.0  100.0  40.0  25.0 

TOTAL  RUNBER  OF  OBSERVATIORS  1 


C  -  4  -  60 


U8AFBtAC/D8— 92/283  -  Pag*  113 


oPBRKnm  locKTion  ■** 
oaMrarac,  Ksapava  hc 


PBRCBRIIIOB  FRBQUBIICY  OP  OCCURHBMCK  SUHFACB  WIHD  DIBBCTIOR  VKRSUS  WIHD  SPEED 
FRCM  BOUELT  OBSERVAnClIS 


aXmOH  IWMBBRs  723865  8THTI0H  RKHE:  EELLIS  AFB/U8  VEOAS  HV 

L8T  TO  UTC:  *  8 


PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MOUTH:  JUL  HOURS:  00-02 


DIRBCnOH 

(DEOREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

WIHD  SPEED  IR  KHOTS 
15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MBAH 

WIND 

MBDIiUI 

WIND 

(H)  350-010 

.6 

7.4 

2.7 

2.0 

020-040 

2.0 

1.4 

.1  .1 

11.3 

4.8 

4.0 

050-070 

H 

3.3 

.5 

8.8 

4.0 

4.0 

(E)  080-100 

.6 

.3 

3.5 

3.9 

3.0 

110-130 

D 

.4 

.2 

1.9 

4.4 

3.5 

140-160 

.8 

1.4 

.2  .2 

4.0 

8.3 

6.0 

(8)  170-190 

2.0 

8.8 

4.5 

.4  .1 

16.7 

7.7 

8.0 

200-220 

4.7 

2.7 

.4 

.2 

8.1 

5.0 

4.0 

230-250 

2.7 

.0 

.2 

3.7 

4.2 

4.0 

(W)  260-280 

1.4 

.4 

.1 

.2 

2.2 

5.0 

4.0 

290-310 

1.5 

.4 

.3 

.1  .1 

2.5 

6.5 

4.0 

320-340 

2.7 

.2 

2.9 

2.4 

2.0 

VRIOAEU 

CMM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

27.1 

//////////// 

TOERLS 

40.4 

21.0 

9.3 

1.2  .4  .1 

100.0 

3.9 

4.0 

TODU.  RWIBER  OF  OBSERVRTIOHS 

930 

C  -  4  -  61 


USAPETMC/DS— 92/283  -  Pays  114 


omnniio  lAcnioR  *a* 
uswibm;,  asbbvilui  rc 


PKRcanaa  PREguBscr  of  occuriudicx  surfacs  wird  oiibctior  versus  wird  speed 

PROM  aOORLT  CeSBRVATIGIIS 

SXHXIOR  RUMBBRi  723865  SXHTIOH  RRMBi  RELLI8  APB/LAS  VBtiAS  HV  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

L8T  TO  UR:  *  8  MOHIBt  JUL  SOURS:  03-05 


WIRD  SPEED  IR  KRCTS 


OIRBCnOR  1 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  OB  65 

TCTRl. 

% 

NBAH 

wm 

MBDlAlf 

WIMD 

(R)  350-010 

6.6 

.8 

.2 

7.5 

3.2 

2.0 

020-040 

8.8 

1.4 

.1 

.1 

.1 

10.5 

3.4 

2.0 

050-070 

7.0 

4.4 

.2 

.1 

11.7 

4.2 

4.0 

(E)  080-100 

2.7 

1.4 

.3 

4.4 

4.1 

3.0 

110-130 

1.8 

.8 

.2 

2.8 

4.3 

3.5 

140-160 

2.6 

1.3 

.4 

.1 

4.4 

4.7 

3.0 

(8)  170-190 

2.6 

4.3 

2.7 

.3 

9.9 

7.4 

7.0 

200-220 

2.5 

1.9 

.1 

4.5 

4.4 

4.0 

230-250 

1.6 

.4 

2.3 

3.0 

2.0 

(W)  260-280 

1.9 

.2 

2.2 

2.8 

2.0 

290-310 

2.3 

.2 

.3 

2.8 

4.0 

3.0 

320-340 

1.9 

.4 

2.4 

3.0 

3.0 

VARUBLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

34.6 

//////////// 

Tonis 

42.5 

17.5 

4.5 

.6 

.1 

100.0 

2.8 

3.0 

TOTAL  RUNBBR  OF  OBSSRVXnORS  930 


C  -  4  -  62 


USAPITAC/D8~92/283  -  Pag*  115 


OPBMITIIM  lACmOH  'A* 
UBAnmC,  ABBBVILLB  WC 


PBRCBRIASB  FRBgOmCY  OP  OCCURRBMCB  8UIVACK  WIID  DIRBCTIGR  VBRSUS  MIHD  SPEED 
PROM  BOOELT  OBSERVAnCHS 


smioil  HUMBER:  723865  SXKnOR  RAMEt  HEUiIS  AFB/LAB  VBOAS  HV 

L8T  TO  UIC:  *  8 


PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MQMIH:  J1IL  BOURS:  06-08 


DIRBCnOM  1 
(DBUREES)  1 

1 

5-9 

10-14  15-19 

BIRD  SPEED  IB  KBDTS 

20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

ICKTAL 

% 

MBAH 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(B)  350-010 

1.3 

.2 

1.5 

2.6 

2.0 

020-040 

3.2 

2.2 

.8 

6.1 

4.9 

4.0 

050-070 

4.5 

2.5 

.3  .1 

7.4 

4.7 

4.0 

(E)  080-100 

2.2 

1.7 

.1 

4.0 

4.4 

4.0 

110-130 

2.2 

3.5 

1.2 

6.9 

6.0 

6.0 

140-160 

2.3 

1.7 

.5  .3 

.2 

5.1 

6.7 

5.0 

(8)  170-190 

6.1 

2.9 

3.1  .8 

.2 

13.1 

6.5 

5.5 

200-220 

5.5 

1.2 

.4  .1 

.1 

7.3 

3.9 

2.0 

230-250 

1.7 

.6 

2.4 

3.4 

4.0 

(W)  260-280 

1.6 

.4 

.1 

2.2 

3.4 

3.0 

290-310 

1.5 

.1 

1.6 

2.4 

2.0 

320-340 

1.2 

.2 

1.4 

2.9 

2.0 

VARIABLE 

1 

CAIM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

41.1 

//////////// 

Toms 

1  33.3 

17.2 

6.5  1.3 

.5 

100.0 

3.0 

4.0 

TOTAL  BUM 

BER  OP  OB8ERVATIOR8 

930 

C  -  4  -  63 


USAFETAC/D8— 92/283  -  Paga  116 


omwniie  ujaaiaH  -a* 

USAFRAC,  ASHKVILU  NC 


PRAUBITBtSB  FREQUBIICr  OP  OCCURRBHCB  SURPACB  MIHD  DIRBCTIOH  VERSUS  WISD  SPEED 
Plot  BOURLT  OeSERVATIOlB 


SnnOH  mMBBR:  723865  8IATI0II  RAMBt  RELLIS  AFB/LA8  VBOAS  RV 

1ST  TO  UIC:  *  8 


PERIOD  CF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
HCRIB:  JUL  SOURS:  09-11 


DIRBCTIOH 

(DB0RBB8) 

1-4 

5-9 

10-14 

WIHD  SPEED  IH  RRCTS 
15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  SB  65 

TOTAL 

% 

HEAR 

WIRD 

MEDXAH 

WIHD 

(■)  350-010 

1.0 

.2 

.1 

1.3 

4.0 

3.0 

020-040 

2.5 

2.4 

1.3 

.2  .1 

6.5 

6.5 

6.0 

050-070 

3.3 

2.6 

.9 

6.8 

5.2 

5.0 

(B|  080-100 

6.0 

3.8 

.9 

.2 

10.9 

5.0 

4.0 

110-130 

5.3 

5.4 

2.2 

12.8 

6.1 

5.0 

140-160 

5.7 

4.6 

1.8 

.4  .2  .1 

12.9 

6.5 

5.0 

(S)  170-190 

5.5 

3.0 

3.7 

1.6  .2 

14.0 

7.9 

6.0 

200-220 

9.3 

2.6 

2.2 

1.8  .3 

12.2 

7.6 

6.0 

230-290 

2.0 

.6 

.1 

.2 

3.0 

4.8 

3.5 

(«)  260-280 

1.9 

.1 

.1 

2.2 

3.1 

2.0 

290-310 

1.0 

1.0 

2.3 

2.0 

320-340 

.8 

.2 

1.0 

2.9 

3.0 

VARIABU 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

15.7 

//////////// 

IDDOS 

40.3 

25.5 

13.3 

4.4  .8  .1 

100.0 

5.3 

5.0 

TOTAL  RUIBBR  OF  OBSBRVXnOHS 

930 

C  -  4  -  64 
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omuffnia  uxatigr  *a’ 
ourmc,  KniBvxuB  hc 


PBRCBIRMK  FRBQUBIICY  OP  OCCUmBRCB  SUKPACK  HIID  DISECTIOH  VERSUS  WIHD  SPEED 
FKM  BOURLT  OBSERVATICHS 

SEMnOII  HUMERI  733865  STKriOH  HMBi  RELLIS  AFB/UUS  VEOAS  RV  PERIOD  OF  RBa»0:  OCT  81  -  SEP  91 

1ST  TO  UICl  *  8  HOHTBt  JUL  SOURS:  12-14 


DXRBCnCR 

1 

5-9 

10-14 

WIHD  SPEED  n  RUTS 
15-19  20-24  35-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  OE  65 

TOTAL 

% 

HEAR 

WIHD 

HBDIAR 

WIHD 

(R)  350-010 

1.6 

.1 

1.7 

2.4 

2.0 

020-040 

1.3 

.5 

.3 

.2 

2.4 

5.9 

4.0 

050-070 

1.7 

1.2 

.2 

.1 

3.2 

5.3 

4.0 

(B)  080-100 

3.0 

2.9 

1.9 

.2 

8.1 

6.8 

6.0 

110-130 

3.7 

5.5 

2.5 

.9 

12.5 

7.3 

6.0 

140-160 

4.7 

4.4 

2.5 

1.1  .2 

12.9 

7.3 

6.0 

(8)  170-190 

5.4 

4.4 

2.9 

1.7  .5 

14.9 

8.0 

7.0 

200-220 

6.0 

5.3 

5.4 

4.1  .9  .1 

21.7 

9.3 

8.0 

230-350 

3.1 

3.3 

1.3 

.5  .1 

8.4 

7.0 

6.0 

(W)  260-280 

3.0 

.9 

.2 

.1 

4.2 

4.4 

3.0 

290-310 

1.4 

.6 

.2 

2.3 

4.0 

3.0 

320-340 

.9 

.1 

1.0 

2.4 

2.0 

TARIARU 

1 

CAIM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

6.8 

//////////// 

lOERLS 

1  35.8 

39.2 

17.4 

8.7  1.7  .3 

100.0 

6.8 

6.0 

TOEAl  RUMBR  OF  0BSERVATI0H8 

930 

C  -  4  -  65 
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oPBmTiRO  loaaicm  *a* 

USAPBIKC,  ASHBVILUi  RC 


FBRCBRIMB  FRBQUBIICr  (X  OCCUnUDICB  SURFACE  WIRD  DIRECTION  VERSUS  HIND  SPEED 
PROM  BOORLT  OBSERVATIONS 

8IATI0H  RUDER:  723865  SIRTIOH  NAME:  NELLIS  AFB/LAS  VEOAS  NV  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

L8T  TO  UIC:  *  8  MONTS:  JUL  BOURS:  15-17 


DIRECTION  1 
(DBOREES)  1 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND  ( 
20-24 

IPEED  IN 
25-29 

KNOTS 

30-34  35-39  40-49  50-64  «  65 

Tonu. 

% 

MBAH 

wmD 

HBDIAH 

WIND 

(R)  350-010 

wgm 

.2 

1.3 

2.7 

2.0 

020-040 

H 

1.0 

.1 

.1 

2.5 

5.0 

4.0 

050-070 

1.0 

.1 

2.6 

4.4 

4.0 

(E)  080-100 

2.4 

2.7 

1.2 

.2 

6.5 

6.5 

6.0 

110-130 

2.4 

3.1 

2.8 

.1 

.1 

8.5 

7.8 

8.0 

140-160 

2.6 

4.0 

■a 

1.1 

9.5 

7.7 

6.0 

(8)  170-190 

5.8 

4.8 

5.1 

2.8 

1.1 

19.6 

9.1 

8.0 

200-220 

5.8 

6.7 

D 

4.8 

1.6 

28.1 

10.3 

10.0 

230-250 

3.0 

3.0 

3.0 

1.3 

.3 

10.6 

8.5 

8.0 

(W)  260-280 

B 

1.3 

.6 

.2 

.2 

.1 

4.1 

7.7 

6.0 

290-310 

■ 

.2 

.1 

.2 

1.0 

7.3 

5.0 

320-340 

B 

.2 

.4 

4.8 

5.0 

VARIABU 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

5.5 

//////////// 

TOTALS 

28.1 

28.2 

23.9 

10.8 

3.3 

.1 

100.0 

8.1 

8.0 

TOTAL  RUDER  OP  OBSERVUIORS  930 


C  -  4  -  66 
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orawonio  uxatnoK  ’a* 

mAFBnC,  ASBSVILLB  RC 


PBRCSmAOR  FRHQUBRCT  OF  OCCURRERCS  SURFACE  MIRD  DIRBCTIOH  VERSUS  WIHD  SPEED 
FROM  BOURLT  OBSERVATICH8 

SmiOR  HUNBBR:  723865  STAIIOH  RAMB:  HELLIS  AFB/LAS  VECAS  RV  PERIOD  OP  RBOCWD:  OCT  81  -  SEP  91 

liST  TO  UIC:  *  8  MOHIB:  JUL  HOURS:  18-20 


DIRBCnCR 

(OBCmBS) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

WIRD  SPEED  IR  KR0T8 
20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  OE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

im 

1.7 

3.5 

4.0 

020-040 

m 

.3 

.4 

.1 

2.3 

8.7 

6.0 

050-070 

m 

m 

.4 

.1 

2.8 

6.8 

7.0 

(E)  080-100 

2.0 

2.7 

.8 

.3 

5.8 

6.0 

5.0 

110-130 

2.2 

4.0 

2.3 

1.1 

.1  .1 

9.7 

8.7 

8.0 

140-160 

3.8 

4.7 

3.8 

.9 

.2 

13.3 

7.8 

7.0 

(8)  170-190 

7.8 

8.7 

3.9 

.8 

.1  .1 

21.4 

6.7 

6.0 

200-220 

5.7 

6.7 

6.6 

.8 

19.7 

7.6 

8.0 

230-250 

2.2 

3.7 

1.9 

.3 

8.1 

7.5 

7.0 

(«)  260-280 

1.3 

1.2 

.2 

.3 

3.0 

6.6 

5.5 

290-310 

1.0 

.4 

.2 

.1 

.1 

1.8 

6.4 

4.0 

320-340 

.4 

.4 

2.0 

2.0 

VARIABU 

CAIM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

10.0 

//////////// 

TOTALS 

29.8 

34.1 

20.4 

5.1 

.5  .1  .2 

100.0 

6.5 

7.0 

TOTAL  RUM 

HER  OP  OBSBRVATIOHS 

930 

C  -  4  -  67 
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oremniic  LocnioH  ’a* 

USAFBTAC,  ASBEVILU  RC 


PBRCBTEACT  FRBQUBICY  OP  OCCUnVOICB  SURPACB  WIHD  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FRCH  BOURI.T  OBSBRVKriONS 


81ATI0H  NUMBER:  723865  STATION  NAME:  NELLIS  AFB/LAS  VEGAS  NV 

LST  ID  UIC:  *  8 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  JUL  HOURS:  21-23 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECnOR 

(DECREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24  25-29  30-34  :5-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MBAIf 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

ma 

.4 

.3 

.1 

6.7 

4.4 

3.0 

020-040 

.9 

.2 

.2  .1 

5.8 

6.1 

3.0 

050-070 

D 

.5 

.2 

5.8 

5.8 

6.0 

(E)  080-100 

m 

.2 

.1 

2.3 

5.3 

4.0 

110-130 

1.5 

1.7 

.1 

4.7 

7.5 

6.5 

140-160 

2.3 

3.3 

2.5 

.4 

.1 

8.6 

7.8 

8.0 

(8)  170-190 

7.1 

12.4 

4.2 

.4 

.1 

24.2 

6.7 

6.0 

200-220 

7.4 

4.2 

.8 

.1 

12.5 

4.7 

4.0 

230-250 

2.6 

1.3 

.1 

4.0 

4.2 

4.0 

(W)  260-280 

1.7 

.2 

.1 

.1 

2.2 

4.9 

2.0 

290-310 

1.3 

.2 

.2 

.1 

.1  .1 

2.0 

6.8 

3.0 

320-340 

2.6 

.4 

.1 

.1 

.1 

3.3 

4.2 

3.0 

VARIABLE 

CAIM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

18.0 

//////////// 

TOTALS 

38.4 

28.9 

11.5 

2.0 

.9  .3 

100.0 

4.9 

5.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBBERVXtlONS  930 


C  -  4  -  68 
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(rauama  locktioh  'a* 
USAFBXK;,  ASBRVIU.B  RC 


PBRCBITeASB  FBBQUEHCr  OP  OCCURRBIICB  SUPFACB  HIRD  DIRECTICH  VERSUS  WIND  SPEED 
FROH  BDURLY  OBSERVATIOHS 

anaiOK  HUHBER:  723865  SXKriOR  NAME:  NELLIS  AFB/LAS  VBQAS  HV  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  arc:  *  8  MONTH:  JUL  HOURS:  ALL 


DIRECTION 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND  SPEED  IN 

20-24  25-29 

KNOTS 

30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MBAH 

MBDIAR 

(DEGREES)  1 

% 

IflND 

WIND 

(N)  390-010 

3.1 

.4 

.1 

.0 

.0 

3.6 

3.3 

2.0 

020-040 

3.6 

1.4 

.6 

.2 

.1 

.0 

5.9 

5.1 

4.0 

050-070 

3.3 

2.4 

.4 

.1 

.0 

6.1 

4.9 

4.0 

(E)  080-100 

2.8 

2.1 

.7 

.1 

.0 

5.7 

5.4 

5.0 

110-130 

2.5 

3.0 

1.6 

.3 

.0 

.0 

7.5 

7.0 

6.0 

140-160 

3.2 

3.1 

1.8 

.6 

.1  .0 

8.8 

7.2 

6.0 

(8)  170-190 

5.4 

6.2 

3.8 

1.1 

.3  .0 

16.7 

7.5 

7.0 

200-220 

5.4 

3.9 

3.1 

1.5 

.4  .0 

14.2 

7.7 

6.0 

230-250 

2.4 

1.7 

.8 

.3 

.0  .0 

5.3 

6.4 

5.5 

(W)  260-280 

1.8 

.6 

.2 

.1 

.0  .0 

.0 

2.8 

5.0 

3.0 

290-310 

.3 

.2 

.1 

.0 

.0 

1.9 

5.0 

3.0 

320-340 

B 

.2 

.0 

.0 

.0 

1.6 

3.2 

2.0 

VARIABLE 

OUM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

19.8 

//////////// 

TOEAL8 

36.1 

25.3 

13.3 

4.4 

.9 

100.0 

5.2 

5.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  7440 


C  -  4  -  69 


USArETAC/DS~92^283  -  Paga  122 


oPEranna  iocmioh  'a*  PEnciaiTAGB  prequbrcy  of  occumaicB  suhfacb  wihd  direction  versus  hind  speed 

USAFEXAC,  ASHRVIU2  NC  FROM  BOURLT  CBSERVATIONS 

snaicm  HUOBR!  723865  STATION  NAME:  NELLIS  AFB/LAS  VEGAS  NV  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UIC:  *  8  MONTH:  Jin.  HOURS:  ALL 

CATBOONT  A:  CBILINa  GE  200  BUT  LESS  THAN  1500  FEET  WITH  VISIBILITY  OB  1/2  MILE  (0800  METERS). 

AND/OR 

VISIBILITY  OB  1/2  MILE  (0800  METERS)  BUT  LESS  THAN  3  MILES  (4800  METERS)  WITH  CEILING  OS  200  FEET. 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

DIRECTION  I  1-4  5-9  10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  OB  65  TOTAL  MEAN  MEDIAN 

(DEGREES)  I  %  WIND  HIND 

(N)  350-010 

020-040  100.0  100.0  30.0  25.0 

050-070 
(B)  080-100 
110-130 
140-160 
(S)  170-190 
200-220 
230-250 
(W)  260-280 
290-310 
320-340 

VARIABU 

CALM  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  .0  //////////// 

TOTALS  100.0  100.0  30.0  25.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  1 


C  -  4  -  70 


USAFBTAC/DS— 92/283  -  Pag*  123 


OPEMTHIO  lOCKTIOH  *A* 
aSAFBXnC,  ASHBVIU.B  RC 


PBRCBIRABE  FRBQUEIICT  OF  OCCORRSIKB  SU19ACE  WIHD  DIRBCnOR  VERSUS  WIHD  SPEED 
FRQH  KXnaY  OBSSRVATICIIS 


SZKriOR  mSBER:  723865  STXTIOH  RRMEl  NELLIS  AFB/LAS  VBOAS  NV 

LST  TO  UTC:  *  8 


PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
HORIB:  AUQ  HOURS:  00-02 


DIRECnCH 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 
15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MBAH 

WIHD 

MBDIAH 

WIND 

(R)  350-010 

7.4 

.4 

7.8 

2.7 

2.0 

020-040 

7.7 

1.9 

.5 

.3  .4  .2 

11.2 

5.2 

3.0 

050-070 

4.8 

3.0 

.4 

8.3 

4.5 

4.0 

(B)  080-100 

3.0 

1.2 

.1 

4.3 

3.7 

3.0 

110-130 

1.3 

.8 

.3 

2.4 

5.0 

4.0 

140-160 

1.4 

1.3 

.4 

.4  .1 

3.7 

7.5 

6.0 

(8)  170-190 

2.3 

4.5 

1.8 

.3  .1 

9.0 

7.5 

8.0 

200-220 

3.3 

1.7 

.4 

5.5 

4.5 

4.0 

230-250 

1.1 

.5 

.2 

1.8 

4.3 

4.0 

(W)  260-280 

1.3 

.5 

.3 

2.2 

4.8 

4.0 

290-310 

1.2 

.3 

.1 

.3  .1 

2.0 

6.7 

4.0 

320-340 

1.8 

.1 

.1 

2.0 

2.9 

2.0 

VARIABLE 

CAIM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

39.8 

llllllllini 

TOTALS 

36.6 

16.2 

4.6 

1.3  .7  .2 

100.0 

3.0 

4.0 

TOTAL  RIMBER  OF  OBSERVATIORS 

930 

C  -  4  -  71 


USAFBIAC/DS~92/283  -  Paga  124 


OTBRKnnO  LOCKTION  *A' 
OSAFSraC,  ASBBVILLR  RC 


PBRCEimaB  PBEQUBRCy  OF  OCCURRERCB  SUSFACB  WIRD  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FRCM  HOURLY  OBSERVAXIOHS 

SranOH  NUMBER:  723865  STATION  NAME:  NELLIS  AFB/LAS  VEOAS  RV  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  *  8  MOITH:  AUO  HOURS:  03-05 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

WIRD  SPEED  IN  KNOTS 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  OE  65 

TOTAL 

% 

MBM 

wmD 

MBDIAIT 

WIND 

(R)  350-010 

6.2 

.3 

6.6 

2.6 

2.0 

020-040 

11.2 

1.2 

.8  .1 

13.2 

3.4 

2.0 

050-070 

7.3 

4.0 

.2  .1 

11.6 

4.3 

4.0 

(E)  080-100 

3.2 

1.0 

.3 

4.5 

3.9 

3.0 

110-130 

1.4 

.8 

.2 

2.4 

4.5 

3.5 

140-160 

1.1 

1.0 

.4  .2 

2.7 

6.6 

6.0 

(8)  170-190 

1.8 

2.7 

.9  .2  .1 

5.7 

7.0 

7.0 

200-220 

1.5 

1.5 

.1  .1 

3.2 

5.2 

5.0 

230-250 

.9 

.2 

1.1 

3.5 

3.5 

(W)  260-280 

.6 

.1 

.2 

1.0 

5.1 

3.0 

290-310 

1.0 

.1 

.1  .1  .1 

1.4 

6.7 

2.0 

320-340 

1.7 

.6 

2.4 

3.3 

3.0 

VARIABU 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

44.3 

//////////// 

TOnLS 

1  37.9 

13.5 

3.2  .7  .2  .1 

100.0 

2.4 

3.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 

C  -  4  -  72 


U3AFRTAC/DS~92/2B3  -  Pag*  125 


omtMmis  ux»noM  -a* 
asAnnc,  asbbvillb  rc 


PBRCXIIXAQB  FKBQUEncy  OP  OCCURRBRCB  SURFACE  WIHD  DIRECnOR  VERSUS  WIHD  SPEED 
FROM  BOURLT  OBSSRVATIOHS 


SmiOH  HUSER:  723865  SmiOR  RAMBi  RBLLIS  AFB/LAS  VBOAS  RV 

L8T  TO  UTC:  *  8 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MORIH:  AUO  BOORS:  06-08 


DIRECnOR 

(DEOREBS) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

WIRD  SPEED  n 
20-24  25-29 

KROTS 

30-34  35-39  40-49  50-64  6E  65 

TCrCAL 

% 

MEM 

WIND 

NBDliW 

WIND 

(R)  350-010 

1.5 

.2 

.1 

1.8 

3.6 

2.0 

020-040 

4.1 

1.5 

1.0 

.2 

6.8 

4.9 

3.0 

050-070 

6.5 

6.0 

.2 

12.7 

4.8 

4.0 

(E)  080-100 

2.3 

1.5 

.1 

.1 

4.0 

4.7 

4.0 

110-130 

1.8 

2.3 

.3 

4.4 

5.3 

5.0 

140-160 

1.5 

1.7 

1.2 

.4 

4.8 

7.3 

6.0 

(8)  170-190 

2.7 

1.6 

1.0 

.2 

5.5 

5.6 

5.0 

200-220 

B 

.9 

.3 

5.5 

3.5 

2.0 

230-250 

H 

.1 

1.2 

2.5 

2.0 

(R)  260-280 

.1 

1.1 

2.7 

2.0 

290-310 

m 

.3 

.2 

1.2 

6.1 

4.0 

320-340 

H 

• 

1.5 

2.1 

2.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

49.6 

//////////// 

TOTALS 

28.9 

16.2 

4.1 

1.2 

100.0 

2.4 

4.0 

TOTAL  RUMBER  OF  OBSERVATIORS  930 


C  -  4  -  73 


USAFETAC/DS— 92/283  -  Paq*  126 


opERKnm  ux»Tiaii  *a* 
USAFKnC,  ASBBYILLB  RC 


FBRCBIITAaB  FRBQUgIcr  OP  OCCURRnCB  SURFACE  WIND  DIRBCTIOE  VERSUS  WIHO  SPEED 
FRCM  aCORLT  CBSERVAnORS 

SXmOH  EUNBER:  723865  SUAXIGH  RAME:  REUIS  AFB/LAS  VEOAS  RV  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

UT  TO  UTCt  *  8  HOHTB:  AU8  SOURS:  09-11 


DIRECnOH 

(DECREES) 

1-4 

5-9 

WIRD  SPEED  IR  RROTS 
10-14  15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  CE  65 

TOTAL 

% 

HEMI 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

.8 

.2 

1.0 

2.9 

2.0 

020-040 

3.5 

1.4 

1.2  .1 

6.2 

5.5 

4.0 

050-070 

6.7 

4.1 

.8 

11.5 

4.7 

4.0 

(B)  080-100 

7.0 

3.9 

.5 

11.4 

4.3 

4.0 

110-130 

7.7 

4.0 

1.4 

13.1 

4.9 

4.0 

140-160 

6.3 

3.9 

2.4  .8 

13.3 

6.0 

5.0 

(8)  170-190 

5.9 

2.2 

2.6  .5  .1 

11.3 

6.3 

4.0 

200-220 

5.5 

1.4 

1.1  .3 

8.3 

4.7 

3.0 

230-250 

1.9 

.3 

2.3 

3.2 

3.0 

(«)  260-280 

.4 

.3 

.8 

3.9 

2.0 

290-310 

1.2 

.1 

1.3 

2.7 

2.0 

320-340 

.8 

.2 

.2 

1.2 

4.5 

2.0 

VARIABU 

CAIN 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

18.4 

//////////// 

TOTALS 

47.7 

22.0 

10.2  1.7  .1 

100.0 

4.1 

4.0 

TOTAL  RUHBER  OF  OBSERVATIORS 

930 

C  -  4  -  74 


U8AFmC/DS~92/283  -  Paga  127 


cnnniiia  iocktigh  -a* 

OSARXAC,  A8BBVILLB  AC 


PBRCBmAOK  FNIQUEnCT  OP  OCCURSBACB  SURPACB  WIRD  DIRBCTIOH  VERSUS  WIRD  SPEED 
FKM  aOURLT  OBSERVATICRS 

SmriOH  HWBER:  733S65  SimOH  EMC:  RELLIS  AFB/IAS  VE8AS  RV  PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

£8T  TO  UIC:  *  8  MORIB:  AUO  HOURS:  12-14 


WIRD  SPEED  IR  RRQTS 


DIRBCnOR 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  OE  65 

TOTAL 

% 

MBAR 

WIHD 

NBDIMI 

WIRD 

(R)  390-010 

1.0 

.3 

1.3 

3.2 

3.0 

020-040 

2.0 

.9 

.4 

.1 

3.4 

4.9 

4.0 

050-070 

2.5 

2.0 

.3 

.1 

4.9 

5.1 

4.5 

(E)  080-100 

4.2 

3.3 

.6 

.1 

8.3 

5.2 

4.0 

110-130 

9.2 

4.9 

1.8 

11.9 

5.7 

5.0 

140-160 

4.6 

4.0 

2.6 

1.6 

12.8 

7.4 

6.0 

(8)  170-190 

5.5 

5.4 

5.3 

.5  .2  .1 

17.0 

7.4 

6.0 

200-220 

6.5 

4.6 

4.9 

1.9  .4 

18.0 

8.0 

7.0 

230-290 

3.2 

1.8 

1.2 

.2 

6.5 

5.8 

4.5 

(W}  260-280 

B 

.8 

2.6 

3.5 

3.0 

290-310 

Bj 

.3 

.1 

.1 

1.8 

4.5 

3.0 

320-340 

m 

.3 

B 

2.8 

2.0 

VARIABLE 

CKIM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

10.2 

//////////// 

TOTALS 

38.8 

28.6 

16.8 

4.5  .7  .1 

100.0 

5.8 

5.0 

TOTAL  RUMBER  OP  OBSERVATIORS  930 


C  -  4  -  75 


U8AFBTAC/D8— 92/283  -  Paga  128 


ORmTim  IdOCKTIOII  'A* 
USAIVIAC,  ASHKVILU  M 


FBRCBRtAGS  FREQUBRCT  OF  OCCURRBIICB  SURFACE  NIHD  DIRBCTIOH  VERSUS  WIHD  SPEED 
FRCM  BOURLT  OSSBRVATIOIIS 

SBOIOR  IRMBBR:  723865  SIRTIOH  SAME:  REU.I8  AFB/LAS  VBOAS  RV  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

L8T  TO  UIC:  +  8  HCmS:  AUG  SOURS:  15-17 


DIRECTION 

(DBOREBB) 

1-4 

5-9 

10-14 

WIRD  SPEED  IN  KROIS 
15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  CB  65 

TOTAL 

% 

NBAR 

wntD 

MBDIAII 

WIRD 

(R)  350-010 

.4 

.2 

.1 

.8 

4.9 

4.0 

020-040 

1.5 

1.1 

.3 

2.9 

4.9 

4.0 

050-070 

1.4 

1.5 

.4 

3.3 

5.9 

5.0 

(1)  080-100 

2.6 

3.5 

1.4 

.3 

7.8 

6.8 

6.0 

110-130 

3.4 

4.3 

2.3 

.2  .1 

10.3 

6.9 

6.0 

140-160 

4.0 

4.1 

2.3 

.5 

10.9 

6.8 

6.0 

IS)  170-190 

4.8 

6.0 

4.8 

1.4  .3 

17.4 

8.0 

8.0 

200-220 

4.2 

5.7 

7.1 

2.8  .8 

20.5 

9.5 

10.0 

230-250 

2.8 

2.0 

1.7 

1.4 

8.0 

8.4 

8.0 

(«|  260-200 

2.2 

.5 

.1 

.3 

3.1 

4.9 

4.0 

290-310 

1.4 

.2 

.3 

.1 

.2 

2.3 

7.2 

4.0 

320-340 

.5 

.1 

.6 

4.0 

3.5 

VARIABLE 

CAIM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

12.0 

//////////// 

TOIAU 

1  29.2 

29.2 

20.8 

6.9  1.3 

.2 

100.0 

6.7 

7.0 

TOTAL  RWBER  OF  0B8ERVAXI0RS 

930 

C  -  4  -  76 


USAFBTAC/D8— 92/283  -  Pag*  129 


oPBMiniia  uxamoK  ’a* 
OBAniAC,  ASBKVILU  K 


PBRCOIIAOB  FRBQOBUCT  OP  OCCUHHgICK  SURPACB  NIHD  OIRBCTIOH  VERSUS  WIRD  SPEED 
PKM  BOURLX  OBSBRVAnOMS 


anaim  eweih  723865  semtioh  mist  hellis  apb/las  vesas  rv 

L8T  TO  irtCl  *  8 


FERICD  OP  RBOC»S>:  OCT  81  -  SEP  91 
MDWIHt  AUO  BOUES:  18-20 


DIRBCTIOM 

(DBOISES) 

1-4 

5-9 

10-14 

NIHD  SPEED  n  KinTS 

15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  OE  65 

TOTAL 

% 

MBAll 

wihd 

KEDIAM 

WIAD 

(E)  350-010 

1.2 

.2 

.1 

1.5 

4.2 

2.0 

020-040 

2.4 

.8 

.9 

.3  .2 

4.5 

7.0 

4.0 

050-070 

2.7 

1.0 

.2 

3.9 

4.5 

3.0 

(E)  080-100 

3.1 

1.7 

.4 

.3  .1 

5.7 

5.7 

4.0 

llO-UO 

2.9 

6.0 

2.3 

.5 

11.7 

7.1 

7.0 

140-160 

4.7 

4.6 

3.3 

.4  .2 

13.3 

7.2 

7.0 

(8)  170-190 

7.6 

7.4 

2.6 

.3  .1 

18.1 

6.0 

5.0 

200-220 

4.6 

6.3 

3.1 

.8 

14.8 

7.2 

7.0 

230-250 

1.5 

2.4 

1.1 

4.9 

6.6 

6.5 

(«)  260-280 

1.3 

1.1 

2.4 

4.6 

4.0 

290-310 

.8 

.4 

.4 

.1 

1.7 

7.1 

6.0 

320-340 

.6 

.1 

.8 

2.9 

2.0 

VARIABLE 

CAIM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

16.7 

//////////// 

TOTALS 

33.4 

32.0 

14.1 

2.8  .8 

100.0 

5.4 

6.0 

TOTAL  RWOBR  OP  OBSERVATIGHS 

930 

C  -  4  -  77 


USAPEXAC/DS— 92/283  -  Pag*  130 


0FBIWTIII8  IdOCmOH  *A* 
UaWEXAC,  MmVILLB  RC 


PERCBNDUS  PMQUBICT  OF  OCCURRBMCB  SURFACE  WIRD  DIRBCTIOR  VERSUS  WIHD  SPEED 
PUGH  BOURLT  0B8ERVATI0IIS 


SnnOH  RUHEERt  723S65  SnTICR  RAME:  RBLLIS  AFB/LAS  VEQAS  RV 

LSI  TO  UIC:  *  S 


PERIOD  OF  RBCOn):  OCT  81  -  SEP  91 
HORTH:  AU8  SOURS:  21-23 


DIRBCnOH 

(DBBRIBS) 

1 

5-9 

WIRD  SPEED  IR  RROIS 
10-14  15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  OB  65 

Tonu. 

% 

MEMf 

WIHD 

MEDIAR 

WIRD 

(R)  350-010 

3.5 

.6 

.3  .1  .1 

4.7 

4.7 

3.0 

020-040 

5.7 

1.0 

.5  .4  .2 

7.8 

4.9 

3.0 

050-070 

4.0 

1.2 

1.0  .1  .2 

6.5 

5.4 

4.0 

(B)  OSO-100 

1.3 

1.2 

.3 

2.8 

5.3 

5.0 

110-130 

1.5 

1.5 

1.4 

4.4 

7.0 

8.0 

140-160 

2.5 

2.0 

1.0 

5.5 

5.9 

5.0 

(8)  170-190 

6.6 

7.4 

2.6 

16.6 

5.9 

5.0 

200-220 

5.S 

3.9 

.6  .2 

10.5 

5.0 

4.0 

230-250 

4.0 

.9 

4.8 

3.5 

3.0 

(W)  260-200 

1.6 

.4 

.1 

2.2 

4.0 

2.5 

290-310 

1.5 

.4 

.4  .1  .1 

2.6 

5.7 

3.5 

320-340 

2.9 

.2 

3.1 

2.5 

2.0 

VARIARU 

CALM 

niniinmimitiiiinnuinniinmiiiiniiintiiimiiimiiimnimi 

28.5 

//////////// 

TDOU.S 

\  40.9 

20.7 

8.1  .8  .7  .1 

100.0 

3.7 

4.0 

TOIAL  RUMBBR  OP  OBSERVXnORS 

930 
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opBiuraia  locKnoii  *a’  pbrcbtowb  frbqubuct  op  occurrehcs  surpacx  wihd  dihectior  versus  wird  speed 

aBAmnc,  asbbvillb  hc  peon  bourlt  <»sbrvatior8 

sranoil  MEBBR:  723S65  SIKTIOR  RMB:  HEU.IS  AFB/US  VEOAS  RV  PERIOD  OP  RBOI»ID:  OCT  81  -  SEP  91 

liST  TO  UTCt  *  8  HOHIB:  AUO  BOURB:  ALL 


WIRD  SPEED  IR  RRDTS 


DiracnoR  1  1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  OE  65 

TOTAL 

MEAN 

HEDlAlf 

(DB6RBB8)  | 

% 

WIND 

WIMD 

(R)  350-010 

2.8 

.3 

.1 

.0 

.0  .0 

3.2 

3.3 

2.0 

020-040 

4.8 

1.2 

.7 

.2 

.1  .0 

7.0 

4.8 

3.0 

OSO-070 

4.5 

2.8 

.4 

.1 

.0 

7.8 

4.8 

4.0 

(E)  080-100 

3.3 

2.2 

.5 

■ 

.0 

6.1 

5.0 

4.0 

110-130 

3.2 

3.1 

1.3 

■ 

7.6 

6.0 

6.0 

140-160 

3.3 

2.8 

1.7 

.6 

.0 

8.4 

6.8 

6.0 

(8)  170-190 

4.7 

4.7 

2.7 

.4 

.1  .0 

12.6 

6.8 

6.0 

200-320 

4.5 

3.3 

2.2 

.8 

.1 

10.8 

6.9 

6.0 

230-390 

2.1 

1.0 

.5 

.2 

3.8 

5.8 

4.0 

(W)  260-380 

1.3 

.9 

.1 

.0 

.0 

1.9 

4.3 

3.0 

290-310 

1.1 

.3 

.2 

.1 

.1  .0 

1.8 

5.9 

3.0 

320-340 

1.4 

.3 

.0 

la6 

3.0 

2.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

27.4 

//////////// 

10IAL8 

37.0 

22.4 

10.4 

2.6 

.4 

100.0 

4.2 

4.0 

TOTH.  RUHBER  OP  OBSBRVATIOR8  7440 
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oPEmnin  LocnioR  -a* 
VSAFCnC,  ABBBVILIK  RC 

SnnOR  RUMBBRi  723865 


PBRCEHTAOB  FBEQUBHCr  OP  OCCORRERCB  SURFACE  WIRD  DIRBCTIOH  VERSUS  WIHD  SPEED 
FRGN  BCXna.1  CSSERVATIOHS 


STATIOH  HAME:  HELLI8  AFB/LAS  VBOAS  HV 
LST  TO  UTC:  *  8 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MCMTH:  ADO  BOURS:  ALL 


CMBOORT  A:  CEILIRO  OE  200  BUT  LESS  THAR  1500  FEET  WITH  VISIBILITY  GS  1/2  MILE  (0800  METERS). 

ARD/OR 

VISIBILITY  OB  1/2  MILE  (0800  METERS)  BUT  LESS  TSAR  3  MILES  (4800  METERS)  WITH  CEILIRO  OE  200  FEET. 


DIRECnOR  1 

1 

WIRD  SPEED  IR  XROTS 

5-9  10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  OB  65 

TOTU. 

MBAH 

MEDIAN 

(DSeREES)  1 

1 

% 

WIRD 

WIND 

(R)  350-010 

020-040 

50.0 

50.0 

4.0 

4.0 

050-070 
(E)  080-100 
110-130 
140-160 
(S)  170-190 
200-220 
230-250 
(W)  260-280 
290-310 
320-340 


50.0 


50.0 


5.0 


5.0 


VARIABLE 

CALM 

TOEHLS 


/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  .0  //////////// 

50.0  50.0  100.0  4.5  4.5 

TOTAL  RUNBER  OF  OBSERVASIORS  2 
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OPBRKmiO  UXATIOR  *A* 
vunnc,  ASHBVILLB  RC 


PBRCBmAGB  FHEQUBHCY  OF  OCCURRBMCB  SURFACE  WIHD  DIRECTIOH  VERSUS  NIHD  SPEED 
FROH  HOURLY  OBSERVATIORS 

SXmOH  RWOBR:  723865  STATIOH  RARE:  RELLIS  AFB/LAS  VEGAS  RV  PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTCt  +  8  HORIB:  SEP  HOURS:  00-02 


MIRD  SPEED  IR  KNOTS 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

REAR 

WIRD 

MBDIAH 

WIND 

(H)  350-010 

7.4 

.3 

7.8 

2.4 

2.0 

020-040 

9.1 

2.6 

.9 

.3  .1 

13.0 

4.3 

3.0 

050-070 

5.2 

2.8 

.2 

8.2 

3.9 

3.0 

(E)  080-100 

2.0 

1.6 

.2 

3.8 

4.4 

4.0 

110-130 

1.2 

.3 

1.6 

3.6 

3.0 

140-160 

1.0 

1.2 

.1 

.1 

2.4 

5.6 

5.0 

(8)  170-190 

2.1 

3.7 

2.6 

1.1 

9.4 

8.3 

8.0 

200-220 

2.6 

3.4 

.2 

.2 

6.4 

5.6 

6.0 

230-250 

1.7 

.2 

.2 

2.1 

4.0 

3.0 

(W)  260-280 

.6 

.2 

.8 

7.6 

4.0 

290-310 

1.8 

.2 

.1 

2.1 

4.2 

3.0 

320-340 

1.6 

.1 

1.7 

2.1 

2.0 

VARIABLE 

1 

CAIM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

40.7 

imiiiiiiii 

TOTALS 

36.3 

16.2 

4.6 

2.0  .1 

100.0 

2.8 

4.0 

TOTAL  RUHBER  OF  OBSERVATIORS  900 
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oRmTim  LocmoH  *a' 
U8WFB111C,  Asmtvms  RC 


PERCBHTAGB  FREQUERCY  OF  OCOmRERCE  SURFACE  WIRD  DIRECTIOR  VERSUS  WIRD  SPEED 
FROM  BOURLX  CBSERVATIORS 


SIRnOH  RUMBRR:  723865  STATIOR  RARE:  RRLLIS  AFB/LA8  VESAS  RV 

LST  TO  UCCl  *  8 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MOHTB:  SEP  BOURS:  03-05 


DIRECTIOR 

(DBURBES) 

1 

5-9 

WIRD  SPEED  IR  KROTS 
10-14  15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  OE  65 

TOTAL 

% 

HEAR 

WIRD 

MEDIJUI 

WIND 

(R)  350-010 

5.4 

1.1 

.3 

6.9 

3.3 

2.5 

020-040 

6.2 

1.0 

.2  .2 

7.7 

3.7 

3.0 

050-070 

5.4 

2.8 

.1 

8.3 

3.9 

4.0 

(B)  080-100 

1.8 

.7 

2.4 

3.7 

4.0 

110-130 

.9 

.1 

1.0 

2.6 

2.0 

140-160 

.6 

.9 

.3 

1.8 

5.9 

6.0 

(S)  170-190 

2.1 

3.7 

2.7  .9 

9.3 

8.3 

8.0 

200-220 

2.1 

2.3 

.7  .3 

5.4 

6.4 

6.0 

230-290 

1.3 

.4 

1.8 

3.8 

3.5 

(«)  260-280 

1.4 

.1  .1 

1.7 

4.9 

3.0 

290-310 

2.4 

.3 

.1 

2.9 

3.2 

2.5 

320-340 

2.7 

.4 

3.1 

2.9 

2.0 

VARIABU 

1 

CAIH 

miimimiiiiiinmmiiuniiiHimmimiiiniiniiiiniiitiniiinii 

47.7 

//////////// 

TOTALS 

1  32.3 

13.7 

4.4  1.5  .1 

100.0 

2.5 

4.0 

TOTAL  RUNBER  OF  OBSERVUIORS 

900 
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oraiwiiiia  LocKnoH  *a* 

USAFSIMC,  ABBBVIU.E  RC 


PERCBiraCB  FREQOBIKnr  OP  OCCURRERCB  SURPACB  HIHD  DIRBCTIOH  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATICRS 


SIKTIOH  RUBER:  723865  STKTIOR  RMS:  RELLIS  AFB/LKS  VEGAS  RV 

LST  TO  UTC:  *  8 


PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MORIH:  SEP  HOURS:  06-08 


DIRECnOR 

(D8GREBS) 

1-4 

5-9 

WIRD  SPEED  IR  KHDTS 
10-14  15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

2.0 

.3 

.2  .1 

2.7 

4.0 

2.0 

020-040 

3.8 

1.8 

.9 

6.4 

5.1 

4.0 

050-070 

4.0 

2.6 

.1  .1 

6.8 

4.4 

4.0 

(B)  080-100 

.8 

1.1 

1.9 

4.5 

5.0 

110-130 

1.0 

.1 

1.1 

2.8 

2.5 

140-160 

1.8 

.9 

1.0  .1 

3.8 

6.5 

6.0 

(S)  170-190 

2.9 

1.9 

2.9  .7  .3 

8.7 

8.3 

8.0 

200-320 

4.9 

1.0 

1.1  .6 

7.6 

5.2 

3.0 

230-350 

1.7 

.2 

1.9 

2.9 

2.0 

(H)  260-280 

1.2 

.2 

.1 

1.6 

3.1 

2.0 

290-310 

1.9 

.1 

.4 

2.4 

4.5 

3.0 

320-340 

1.9 

.2 

.1 

2.2 

3.1 

2.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

53.0 

//////////// 

TOTALS 

1  27.9 

10.4 

6.8  1.5  .4 

100.0 

2.5 

4.0 

TOTAL  HUMBER  OP  OBSERVATICHS 

900 
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USAFBTAC/D8— 93/283  -  Pag*  136 


OTKmniio  LOCKrioR  -a* 

USAFETAC,  ASBBVILIB  HC 


PBRCEJ1TAGB  FRBQUBICy  OP  OCCUBSERCS  SUBFACB  WIND  DIRBCTIOH  VERSUS  WIND  SPEED 
FRCN  HOURLY  CBSERyATICMS 


snaim  RUMBER:  723865  SXKnOR  RAME:  RELLIS  AFB/LAS  VEGAS  RV 

LST  TO  UTC:  +  8 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
HORTH:  SEP  HOURS:  09-11 


DIRBCTIOII 

(DBBRBB8) 

1-4 

5-9 

10-14 

WIRD  SPEB)  IR  RROTS 
15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TxrrhL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

1.1 

1.0 

.8 

.1 

3.0 

7.2 

6.0 

020-040 

2.7 

4.1 

3.4 

.9 

11.1 

8.3 

8.0 

050-070 

4.1 

6.2 

1.4 

11.8 

5.7 

5.0 

(E)  080-100 

4.6 

1.9 

.3 

6.8 

4.0 

3.0 

110-130 

3.6 

3.4 

.3 

.1 

7.4 

4.9 

5.0 

140-160 

3.3 

1.3 

1.6 

.2  .1 

6.6 

6.3 

4.0 

(S)  170-190 

4.2 

2.6 

2.8 

1.8  .7 

12.0 

8.7 

8.0 

200-220 

4.8 

1.7 

1.1 

.9  1.0 

9.4 

7.4 

4.0 

230-250 

1.8 

.2 

.4 

.2 

2.7 

5.6 

3.0 

(H)  260-280 

1.1 

.7 

.4 

2.2 

5.3 

4.5 

290-310 

.7 

.2 

.4 

.2 

1.6 

7.9 

6.5 

320-340 

.6 

.1 

.1 

.8 

5.3 

4.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

24.7 

//////////// 

TonUiS 

1  32.6 

23.3 

13.0 

4.5  1.8 

100.0 

5.0 

5.0 

Toau.  RUMBER  OP  OBSBRVATIORS 

900 
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oramnHG  hoaaicm  ’A* 
DSAPBinC,  ASaKVILLB  HC 


PBRCBirEAOB  FRBOUHICT  OP  OCCURRBMCS  SOBFACB  WIHD  DIKECTIOH  VERSUS  WIRD  SPEED 
PROM  RXntLY  OBSERVKnOHS 


SmiOH  IWMBER:  723865  STATIOH  RMIBt  RELLIS  APB/LAS  VEORS  HV 

L8T  TO  UTCi  *  8 


PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
HOHIH:  SEP  SOURS:  12-14 


DIRBCnCR  1 
(DBOREBS)  1 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

WniD  SPEED  Ol  KNOTS 

20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  OE  65 

TOTAL 

% 

HEAH 

winD 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

mi 

mn 

.1 

.1 

2.4 

4.5 

3.5 

020-040 

m 

1.8 

2.4 

.3 

7.4 

6.9 

6.0 

050-070 

3.0 

3.7 

1.2 

7.9 

5.6 

5.0 

(E)  080-100 

5.3 

3.8 

.6 

9.7 

4.6 

4.0 

110-130 

4.2 

3.3 

1.2 

.2 

.1 

9.1 

5.9 

5.0 

140-160 

3.3 

2.3 

1.3 

.6 

.2 

7.8 

6.8 

5.0 

(8)  170-190 

5.2 

2.2 

4.2 

1.7 

1.6  .1 

15.0 

9.6 

10.0 

200-220 

5.3 

2.1 

2.7 

2.6 

.7  .1 

13.4 

8.8 

8.0 

230-250 

2.6 

1.1 

1.0 

.7 

.3 

5.7 

7.7 

6.0 

(W)  260-280 

2.3 

.3 

.1 

2.8 

3.3 

2.0 

290-310 

D 

m 

.4 

.1 

2.2 

5.8 

4.5 

320-340 

B 

m 

.1 

.1 

2.4 

4.3 

2.5 

VARIABLE 

CAIH 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

14.1 

//////////// 

TOTALS 

1  38.3 

22.6 

15.3 

6.4 

2.9  .2 

100.0 

6.0 

5.0 

TOTAL  RUNBBR  OP  OBSERVATIOHS 

900 
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oRmnHG  LoaoioK  *a- 

USAFBnC,  AS8BVILLB  RC 


PERCBmnfiB  FRBQUBICT  CV  OCCURRERCB  SURFACE  WIRD  DIRECTIOR  VERSUS  WHID  SPEED 
FROM  BOURLT  OBSERVATIORS 

8IRXI0R  HUMBER:  723865  STATIOR  RAMB:  RELLIS  AFB/LAS  VESAS  RV  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

I.ST  TO  UTC:  +  8  MOHTB:  SEP  HOURS:  15-17 


DIRBCTIOH 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

HIHD  SPEED  IR  KROTS 

20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  SB  65 

TOTAL 

% 

MBUI 

WIRD 

MEDIAN 

WIRD 

(R)  350-010 

.9 

.7 

.6 

.1 

2.2 

6.9 

6.0 

020-040 

2.1 

2.3 

1.4 

.7 

.1 

6.7 

7.6 

7.0 

050-070 

3.1 

2.3 

.3 

.2 

.1 

6.1 

5.8 

4.0 

(B)  080-100 

5.0 

3.6 

1.2 

.2 

10.0 

4.5 

110-130 

3.1 

3.7 

2.1 

.3 

.1 

9.4 

6.0 

140-160 

3.5 

2.0 

3.0 

.8 

.3 

9.6 

8.0 

7.5 

(S)  170-190 

4.0 

3.2 

2.3 

2.3 

.6  .1 

12.6 

8.9 

8.0 

200-220 

5.1 

3.6 

5.0 

2.6 

.8  .1 

17.1 

9.3 

9.0 

230-250 

2.6 

1.9 

2.1 

.7 

.2 

7.5 

8.0 

7.0 

(W)  260-280 

1.3 

.9 

.4 

.2 

2.9 

6.2 

5.0 

290-310 

1.1 

.9 

.4 

.2 

.1  .1 

2.9 

8.2 

7.0 

320-340 

.8 

.4 

1.2 

3.6 

4.0 

VARIABU 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

11.8 

//////////// 

TOBOS 

1  32.6 

25.5 

18.8 

8.3 

2.2  .3  .1 

100.0 

6.7 

6.0 

TOTAL  HUMBER  OF  OBSERVATIORS 

898 
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oFBiwniia  voaoioK  ’a-  pbrceiixabb  niBguEiicr  of  occurkbkcb  surpacb  nimd  oisKncn  versus  wihd  speed 

UBAFEDIC,  ASBEVILLB  NC  FROM  BOURLT  MSERVATICRS 

SXRTIOR  HUmBR:  723865  SXATIOR  HANB:  RBIXIS  APB/US  VEOAS  RV  PERIOD  OP  RBCCH<D:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  OTC:  *  8  MOIlIfl:  SEP  HOURS:  18-20 


ontBcnoH 

(OBQRBBS) 

1-4 

5-9 

10-14 

WIRD  SPEED  IR  KHOTS 
15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  OB  65 

TDTAI. 

% 

MEMI 

WIND 

hbdiah 

¥UtD 

(H)  350-010 

4.1 

.4 

.1 

4.7 

3.3 

3.0 

020-040 

5.4 

1.4 

.9 

.1  .1 

7.9 

4.7 

3.0 

050-070 

3.5 

.7 

.9 

5.0 

4.7 

4.0 

(E)  080-100 

2.5 

1.7 

.6 

4.7 

5.1 

4.0 

110-130 

3.7 

3.6 

1.1 

.1 

8.5 

5.8 

5.0 

140-160 

4.8 

3.1 

1.2 

1.2  .1 

10.5 

6.8 

6.0 

(8)  170-190 

6.8 

6.0 

2.3 

.7  .1 

15.9 

6.2 

5.0 

200-220 

4.7 

2.9 

2.3 

.4 

10.4 

6.7 

5.0 

230-250 

1.9 

.9 

.4 

3.2 

4.8 

4.0 

(W)  260-280 

.8 

.4 

.2 

.2 

1.7 

8.8 

6.0 

290-310 

1.4 

.3 

.2 

.1  .1 

2.2 

5.4 

3.0 

320-340 

1.8 

.9 

.1 

2.8 

4.0 

3.0 

VMOABLB 

CAIM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

22.5 

//////////// 

TOEHU 

41.4 

22.3 

10.2 

2.3  .8  .2 

100.0 

4.4 

4.0 

TOIAI.  RUHBBR  OF  OBBERVATIORS 

897 

C  -  4  -  87 
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wsmTiiia  tiOCKrioii  ’a*  PEicBinaKa  frbqubrcy  of  occubrbiicb  surface  wird  dirsctioh  versus  wird  speed 

USAFBIAC,  ASHBVILU  RC  FROH  ROORLT  OBSERVKriORS 

SIKnOR  RUMBER:  723865  STATICM  RMIB:  RKUIS  AFB/IAS  VEOAS  RV  PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 


L8T  TO  UIC: 

+  8 

MGMTH:  SEP  BOURS:  21-23 

DIRECnOR 

(DBOREES) 

1-4 

5-9 

10-14  15 

WIRD  SPEED  IR  KROTS 
-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65  TOTU. 

% 

HEAR 

WIRD 

MBDIAH 

WIRD 

(R)  350-010 

5.6 

.2 

5.8 

2.4 

2.0 

020-040 

6.2 

2.0 

1.3 

.8  .1 

10.5 

5.5 

3.0 

050-070 

3.8 

2.7 

.2 

6.7 

4.5 

4.0 

(E)  080-100 

1.9 

.4 

2.3 

3.2 

2.0 

110-130 

1.4 

.4 

.3 

.1 

2.3 

5.5 

4.0 

140-160 

1.6 

1.6 

.3 

.1  .2 

3.8 

6.8 

6.0 

(S)  170-190 

3.9 

4.3 

2.1 

.4  .1 

10.9 

6.8 

6.0 

200-220 

7.4 

3.3 

.9 

.1  .2  .1 

12.0 

5.1 

4.0 

230-250 

3.2 

.7 

3.9 

3.1 

3.0 

(W)  260-280 

1.9 

.2 

2.1 

3.4 

3.0 

290-310 

2.0 

.4 

.1  .1  .2 

2.9 

5.9 

3.0 

320-340 

2.6 

.3 

2.9 

3.0 

2.0 

VARIABU 

CALM 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  33.8 

//////////// 

TOTALS 

41.5 

16.5 

5.1 

1.6  .7  .2  .1 

100.0 

3.3 

4.0 

TOTAL 

RUWER  OF  CBSERVATIOHS 

897 
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orawrnie  locmtigr  'a* 
DSMFBXK,  ASBKVIUS  RC 


PBRCSHXASR  FIIBQUBIICY  OP  OCCURRSMCB  SUHFACB  WIHD  DUmCTIOH  VERSUS  WIRD  SPBH> 
FRQN  BOURLT  (nSBRVATiaiS 

SXmOR  HONURl  723865  SWIOR  RMB:  HBLLIS  APB/IAS  VEQAS  RV  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LSI  ID  UTCl  +  8  HOHIH:  SEP  SOURS:  ALL 


DIRRCnOR  1  1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

WIRD  SPEED  IR  KROTS 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  OE  65 

TOTAL 

HEAR 

MEDIAR 

(onnBS)  1 

% 

WIND 

wniD 

(R)  350-010 

3.5 

.6 

.3 

.1 

4.4 

3.6 

2.0 

020-040 

4.8 

2.1 

1.4 

.4 

.1 

8.8 

5.7 

4.0 

050-070 

4.0 

3.0 

.6 

.0 

.0 

7.6 

4.9 

4.0 

(E}  080-100 

3.0 

1.8 

.4 

.0 

5.2 

4.6 

4.0 

110-130 

2.4 

1.9 

.6 

.1 

.0 

5.0 

5.6 

5.0 

140-160 

2.5 

1.7 

1.1 

.4 

.1 

5.8 

6.8 

6.0 

(8)  170-190 

3.9 

3.4 

2.7 

1.2 

.4  .0 

11.7 

8.1 

7.0 

200-220 

4.6 

2.5 

1.8 

.9 

.4  .0  .0 

10.2 

7.2 

5.0 

230-250 

2.1 

.7 

.5 

.2 

.1 

3.6 

5.8 

4.0 

(W)  260-280 

1.3 

.3 

.2 

.1 

.0 

2.0 

5.1 

3.0 

290-310 

1.6 

.4 

.3 

.1 

b 

b 

b 

2.4 

5.6 

3.0 

320-340 

1.7 

.4 

.1 

.0 

2.1 

3.4 

2.0 

VARIABLE 

CAIM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

31.0 

//////////// 

TDEAL8 

35.4 

18.8 

10.0 

3.5 

1.1 

100.0 

4.2 

4.0 

TOTH.  RUHBER  OP  OBSERVATIOHS  7192 

C  -  4  -  89 
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ORmma  tocnioii  *a' 

DSKFRUC,  ASHVriLLK  HC 
snaaaii  rimber:  723865 


PBRCBHIMB  FRBgMBRCr  OF  OCCUnOBICB  SURFACE  NIRD  DIRBCTIOR  VERSUS  WIRD  SPEED 
FROM  BOURLT  OBSERVKnORS 


SIATIOR  RMOt:  RELLIS  APB/LAS  VEOAS  RV 
L8T  TO  UlCt  *  a 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MORTH:  SEP  HOURS:  AU. 


CATBOCRT  A:  CBUIRO  OB  200  BUT  LESS  THAR  1500  FEET  WI1H  VISIBILITr  OS  1/2  MILE  (0800  MEIERS). 

ARD/OR 

VISIBILITr  OB  1/2  MILE  (0800  MEIERS)  BUT  LESS  IBAR  3  MILES  (4800  MEIERS)  WITH  CBILIRO  6B  200  FEET. 


DIRBCTIOR  1 

1-4 

WIRD  SPEED  IR  EROIS 

5-9  10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  CB  65 

TCnAL 

NBMf 

MEDIAII 

(DBORBBS)  1 

% 

WIHD 

WIHD 

(R)  350-010 
020-040 
050-070 
(B)  080-100 
110-130 
140-160 
(8)  170-190 
200-220 
230-250 
(W)  260-280 
290-310 
320-340 


100.0 


100.0  22.0  22.0 


VARIABU 

CALM 


/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  .0  //////////// 

100.0  100.0  22.0  22.0 

IDEAL  RUMBBR  OF  OBSERVATIOHB  1 
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OPBnmM  lOCHTIGII  'A* 
OBUnraiC,  A8HBVIUI  HC 


PBRCBHIABK  nmQUBRCT  OP  OOCUHWWCl  SUBPACK  WIMD  DIBECTIOH  VBRSUS  WIHD  SPEED 
FKM  BOORLT  CSSSEVATIOMS 


sxmoil  EUWER:  723865  SXRTIOII  BMC:  BELLIS  AFB/LA3  VBOAS  BV 

m  ID  IRC:  *  8 


PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MOBTB:  OCT  HOURS:  00-02 


DIRBCnOB 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

vniD  8PBBD  n  mors 

20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  CE  65 

TOTAL 

% 

NBAll 

WIND 

MEDIAM 

WIHD 

(B)  350-010 

8.6 

1.7 

1.0 

.1 

11.4 

3.9 

3.0 

020-040 

9.1 

2.4 

1.0 

.1 

12.6 

3.9 

3.0 

050-070 

4.2 

2.7 

.3 

7.2 

4.4 

4.0 

(B)  080-100 

1.5 

.9 

2.4 

4.0 

4.0 

110-130 

1.7 

.5 

2.3 

3.2 

2.0 

140-160 

.8 

.4 

.2 

.2 

.1 

1.7 

7.0 

6.0 

(8)  170-190 

.8 

1.7 

1.3 

.9 

4.6 

9.3 

9.0 

200-220 

1.4 

.9 

1.2 

.2 

3.7 

7.2 

6.0 

230-250 

1.5 

.1 

1.6 

2.8 

2.0 

(«}  260-280 

2.3 

.1 

.1 

2.5 

2.8 

2.0 

290-310 

1.8 

.4 

.1 

.2 

2.6 

4.5 

3.0 

320-340 

3.0 

.4 

.2 

3.7 

3.4 

3.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

43.9 

//////////// 

TOTALS 

36.7 

12.2 

5.4 

1.7 

.1 

100.0 

2.6 

3.0 

TOTAL  RniBBB  CP  OB8BBVATIOB8 

930 

C  -  4  -  91 
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OPBlMTim  LOCmOH  'A’ 
USAPSraC,  A8BBVIUR  RC 


PHtCBWPMat  FRBQUBRCr  OF  OCCUmBRCB  8URFACB  WIHD  DIRBCTIOH  VERSUS  WIRD  SPEED 
FROM  HOURLT  OBSBRVATIOIIS 


SIKnOR  EUNBEEt  723865  SXATIOII  RAHB:  1IELLI8  AFB/LA8  VBCR8  HV 

18T  TO  UIC:  *  8 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  8EP  91 
MOMTB:  OCT  B0UR8:  03-05 


DIRBCTIOH 

(DB0RRB8) 

1-4 

5-9 

WIHD  8PEED  IR  KRGT8 
10-14  15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  OS  65 

Tcnaa. 

% 

MBAH 

WIND 

NBDIAH 

WIHD 

(R)  350-010 

7.1 

1.7 

.4  .1 

9.4 

3.5 

2.0 

020-040 

6.1 

1.4 

.9  .3 

8.7 

4.4 

3.0 

050-070 

4.2 

1.8 

.4 

6.5 

4.2 

4.0 

(B)  080-100 

2.5 

.6 

.2 

3.3 

4.0 

3.0 

110-130 

1.4 

.3 

1.7 

3.4 

3.0 

140-160 

1.2 

.4 

.4 

2.0 

4.9 

3.0 

(8)  170-190 

1.1 

1.2 

1.3  .8  .2 

4.5 

9.5 

9.5 

200-220 

3.1 

.4 

.4  .4  .4 

4.8 

6.7 

3.0 

230-250 

1.2 

.1 

1.3 

2.7 

2.0 

(«)  260-280 

1.4 

.1 

.1 

1.6 

3.9 

3.0 

290-310 

2.4 

.6 

.3 

3.3 

3.5 

2.0 

320-340 

3.4 

.8 

.1 

4.3 

3.2 

2.5 

VARIAHUi 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

48.5 

//////////// 

TDDUO 

1  35.1 

9.4 

4.4  1.7  .6 

100.0 

2.4 

3.0 

TOTAL  RUIBBR  OF  088BRVATI0RS 

930 

C  -  4  -  92 
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0PBIWTIR8  UXaOIGH  'A* 
OSAFEXAC,  ASHBVIU.B  HC 


PBRCEHXAOB  FRBQUBRCr  OP  OCCII8RRIKS  SURFACE  WHO)  DIRBCTIOH  VERSUS  WIHD  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIORS 

SXKTIOH  HWBBR:  723865  SXKTIOR  RAME:  KELLIS  AFB/LAS  VEGAS  RV  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  +  8  MOHIH:  OCT  HOURS:  06-08 


DIRBCTIOH 

(DBQRBB8) 

1-4 

5-9 

WIRD  SPEED  n  KNOTS 
10-14  15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

2.6 

1.9 

.9  .1 

5.5 

5.3 

5.0 

020-040 

3.0 

1.3 

.8  .2 

5.3 

5.5 

4.0 

050-070 

3.8 

2.4 

.1 

6.2 

4.1 

4.0 

(E)  080-100 

2.0 

.6 

2.7 

3.3 

3.0 

110-130 

1.3 

1.3 

2.7 

2.5 

140-160 

1.6 

.4 

.3 

2.4 

4.7 

3.0 

(8)  170-190 

2.4 

1.2 

1.7  .5  .2 

6.0 

8.0 

8.0 

200-220 

4.1 

.5 

.2  .4 

5.3 

4.3 

3.0 

230-250 

1.5 

.1 

1.6 

2.0 

2.0 

(W)  260-280 

1.2 

.1 

1.3 

3.3 

2.5 

290-310 

1.9 

.2 

.1 

2.3 

3.0 

2.0 

320-340 

3.3 

.3 

3.7 

2.4 

2.0 

VARIABLE 

1 

CAIM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

56.6 

//////////// 

TOTALS 

1  28.7 

8.9 

4.2  1.2  .2 

100.0 

2.0 

3.0 

TOTAL  HUMBER  OP  OBSBRVATIOHS 

930 

C  -  4  -  93 
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OFKmTiin  locnioH  *a* 
VaWBnC,  ASBBVILLB  RC 


PBRCBinaUS  FRBQUBRCr  OF  OCCURRBRCB  SURFACE  WIHD  DIRBCTIOR  VERSUS  MIHD  SPEED 
FRCM  BOURLT  OBSERVATIOHS 

SnnOR  RUHSER:  723865  SIATIOR  RARE:  RELLIS  AFB/LAS  VEGAS  RV  PERIOD  OF  RECCRD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UIC:  *  8  tailBt  OCT  SOURS:  09-11 


DIRECnOR 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

WIH>  SPEED  IR  KRGTS 
10-14  15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MBUI 

WIND 

NBDIAN 

wim> 

(R)  350-010 

mwm 

2.4  .3 

.1 

6.5 

8.4 

8.5 

020-040 

2.4 

m 

5.4  1.5 

12.9 

9.2 

10.0 

050-070 

3.3 

1.9  .1 

9.4 

6.4 

7.0 

(B)  080-100 

3.2 

1.8 

.4 

5.5 

4.4 

4.0 

110-130 

2.6 

1.0 

3.5 

3.5 

2.0 

140-160 

3.4 

1.3 

.3  .1 

5.2 

4.3 

3.5 

(8)  170-190 

5.5 

1.0 

.8  1.7  .4 

9.4 

7.1 

4.0 

200-220 

8.3 

.9 

.4  .3  .1 

10.0 

3.7 

2.0 

230-250 

1.8 

.5 

.2 

2.6 

4.3 

2.5 

(W)  260-280 

1.5 

.1 

.1 

1.7 

2.9 

2.0 

290-310 

1.5 

.1  .2 

1.8 

5.4 

3.0 

320-340 

.6 

.1 

.8 

3.1 

2.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

30.9 

//////////// 

TOraUiS 

1  35.7 

16.4 

11.6  4.3  .8 

.1 

100.0 

4.2 

4.0 

TOTAL  RUmER  Of  OBSERVKIIOHS 

930 

C  -  4  -  94 
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OPBIWniK  UXMnCH  'A*  PBRCHRAOB  FimaUKWCIt  OF  OCCURKBIICS  SURFACE  WIHD  DIRECTIOH  VERSUS  WIND  SPEED 

DSAPBnC,  ASBEVILU  RC  FROH  BOORDT  OBSBRVATICEIS 

SerniOR  HUMBER:  723865  SIKTIOR  RMB:  RELLI8  AFB/LAS  VEGAS  RV  PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 


L8T  TO  UTC: 

I  *  8 

MORIB:  OCT  BOURS:  12-14 

DIRBCnOR 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14  15-19 

VIED  SPEED  IM  KROtS 

20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  OB  65  TOTAL 

% 

MBMI 

WIHD 

MBDIAR 

WIHD 

(R)  350-010 

2.2 

1.9 

1.8 

.1 

6.0 

6.6 

6.0 

020-040 

3.2 

6.0 

5.4 

.6 

.1 

15.4 

8.2 

8.0 

050-070 

5.6 

6.3 

2.5 

.3 

14.7 

6.1 

6.0 

(E)  OSO-100 

4.9 

3.4 

.4 

8.8 

4.5 

4.0 

110-130 

4.7 

2.4 

.4 

7.5 

4.2 

4.0 

140-160 

4.3 

2.4 

.2 

.1 

7.0 

4.4 

4.0 

(8)  170-190 

4.4 

1.5 

1.4 

.6 

.5 

8.5 

6.7 

4.0 

200-220 

2.5 

1.7 

1.4 

1.0 

1.0  .1  .1 

7.7 

10.0 

8.0 

230-250 

3.0 

.3 

.1 

.4 

.1 

4.0 

5.2 

3.0 

(W)  260-280 

1.5 

.1 

.2 

.2 

.1 

2.2 

6.3 

2.5 

290-310 

1.0 

.2 

.1 

.3 

.4 

2.0 

9.8 

7.0 

320-340 

.8 

.1 

.1 

1.0 

4.7 

4.0 

VARIABLE 

1 

CAUf 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  15 . 2 

//////////// 

TOTALS 

1  38.1 

26.3 

13.9 

3.7 

2.1  .2  .1 

100.0 

5.5 

5.0 

TOTAL  ROHBER  OP  OBSERVATIORS 

930 

C  -  4  -  95 
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oRranHa  iocatioh  *a' 

USAFSraC,  ASHKVILIB  RC 


PKRCEinAGE  FRBgUBRCr  OF  OCCUFKBHCB  SURFACB  WIHO  DIRBCTIOR  VERUS  WIND  SPEED 
FROM  BOURLT  CBSERVAIIONS 


anaicm  rwibbri  723865  sTRnon  rambs  rellis  afb/las  veoas  rv 

LST  TO  UlCt  *  8 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
NORTH:  OCT  HOURS:  15-17 


DIRBCTIOR 

(DBORBBS) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

WIRD  SPEED  IR  KROTS 
20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  OB  65 

VXOih 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

.6 

1.3 

.9 

.2 

3.0 

8.2 

8.0 

020-040 

3.7 

5.3 

3.5 

1.0 

.1 

13.5 

7.7 

7.0 

050-070 

7.5 

6.7 

1.8 

16.0 

5.3 

5.0 

(B)  080-100 

6.9 

3.2 

.9 

11.0 

4.5 

4.0 

110-130 

5.3 

3.4 

1.2 

.3 

10.2 

5.4 

4.0 

140-160 

1.6 

1.4 

.5 

.3 

3.9 

6.5 

5.5 

(8)  170-190 

2.8 

1.7 

1.3 

.4 

.4  .1 

6.8 

7.7 

7.0 

200-220 

4.7 

.9 

2.4 

1.2 

.6  .1 

9.9 

8.4 

6.0 

230-250 

2.8 

.4 

.4 

.2 

.4 

4.3 

6.6 

3.0 

(W)  260-280 

1.0 

.2 

.3 

.5 

.1 

2.2 

8.6 

7.0 

290-310 

.2 

.4 

.2 

.8 

.4  .1 

2.2 

14.2 

15.5 

320-340 

.2 

.3 

.5 

5.2 

6.0 

VARIABU 

1 

CAM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

16.6 

//////////// 

TODtU 

1  37.3 

25.2 

13.4 

4.9 

2.0  .3 

100.0 

5.6 

5.0 

TOTAI,  RUHBER  OF  aeSBRVAIIORS 

930 

C  -  4  -  96 
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oratKrno  touTioii  *a’ 
usafexm;,  ashevillb  hc 


PBRCBirraiaB  FREQUBRCY  of  OCCURRBRCB  surface  wind  DIRBCnOR  VERSUS  WIRD  SPEED 
FRCH  BOURLY  OBSERVATICRS 

aXATIOH  RUIBBR:  723865  8TATI0H  RAMS:  REULIS  AFB/US  VEOAS  RV  PERICO  OF  RECORD:  jCS  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  *  8  MOHTB:  OCT  HOURS:  18-20 


DIRBCnOR  1 
(DECREES)  1 

1-4 

5-9 

10-14 

WIRD  SPEED  IR 

15-19  20-24  25-29 

KRDTS 

30-34 

35-39  40-49  50-64  OE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

11.1 

1.3 

.3 

.5 

13.2 

3.7 

2.0 

020-040 

11.8 

3.7 

1.1 

.5 

17.1 

4.5 

3.0 

050-070 

6.7 

3.0 

.3 

10.0 

4.0 

4.0 

(E)  080-100 

2.0 

.9 

.2 

3.1 

4.1 

3.0 

110-130 

1.5 

1.2 

.5 

.1  .1 

3.4 

6.3 

5.5 

140-160 

1.8 

2.2 

1.0 

.1 

5.1 

6.6 

6.0 

(8)  170-190 

2.3 

2.3 

1.8 

.3 

6.7 

7.2 

8.0 

200-220 

1.7 

1.3 

1.1 

.3  .1 

4.5 

7.5 

7.0 

230-250 

1.2 

.4 

.5 

.1 

2.3 

6.5 

4.0 

(W)  260-280 

.3 

.4 

.5 

.1 

1.4 

8.3 

7.0 

290-310 

1.0 

.5 

.5 

.1 

2.2 

6.8 

6.0 

320-340 

3.7 

.4 

4.1 

2.9 

3.0 

VARIABLE 

1 

CAUt 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

27.0 

//////////// 

TOTALS 

1  45.1 

17.6 

7.8 

1.9  .4 

100.0 

3.7 

4.0 

TOnU.  IfUNBER  OP  OBSERVATIONS 

930 

C  -  4  -  97 
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oPEnaiiw  uxwrioR  -a* 

USAFBXAC,  ASHBVILU  RC 


PERCBRTAGB  FREgUERCY  OF  OCCURREHCE  SURFACE  HIND  DIRECTION  VERSUS  HIND  SPEED 
FROM  BOORLT  OBSERVATIONS 


SIATIOR  RUMBERt  723S65  STATION  NAME:  NELLIS  AFB/LAS  VEGAS  RV 

LST  TO  UTC:  *  8 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
HORIB:  OCT  SOURS:  21-23 


DIRECnOR 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

WIND  SPEED  r  KNOTS 
15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WHID 

MBDIAII 

WIHD 

(R)  350-010 

5.2 

2.2 

.5 

.2 

8.1 

4.4 

3.0 

020-040 

7.4 

4.0 

1.1 

.5  .1 

13.1 

5.1 

4.0 

050-070 

6.9 

2.9 

.2 

10.0 

3.9 

4.0 

(E)  080-100 

1.9 

.5 

.1 

2.6 

3.7 

3.0 

110-130 

1.4 

.3 

1.7 

3.2 

3.0 

140-160 

1.2 

.6 

.3 

.3  .1 

2.6 

7.5 

6.5 

(S)  170-190 

2.4 

1.0 

2.5 

.4 

6.2 

7.7 

e.5 

200-220 

4.0 

1.4 

.4 

ill 

6.5 

5.3 

3.0 

230-250 

1.3 

.4 

.1 

.1 

1.9 

4.9 

4.0 

(H)  260-280 

1.0 

.2 

.1 

1.3 

4.5 

4.0 

290-310 

1.3 

.5 

.2 

.1 

2.2 

5.0 

3.5 

320-340 

2.5 

.1 

.1 

2.7 

2.8 

2.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

41.2 

//////////// 

TOrCALS 

1  36.5 

14.1 

5.6 

2.1  .3 

100.0 

2.9 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

930 

C  -  4  -  98 
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OPEMDIlie  LOCKFIOH  ’A*  PBRCERTAGB  PRBQUBIICT  OP  OCCURRBKB  SDRPACB  WIND  DHtECnOH  VERSUS  WIND  SPEED 

DBAPBnC,  ASBBVILLB  HC  PROH  BOURLT  OBSERVATiaiS 

SXniON  NUMBER:  723865  SIATIOR  NAIS:  NELLIS  AFB/LAS  VEOAS  NV  PERIOD  OP  RBCraD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  +  8  MORIS:  OCT  HOURS:  ALL 


DIRBCnOR 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  QE  65 

TGTIU. 

MEAN 

MBDIJUl 

(DB6RBBS) 

% 

WIND 

wmD 

(N)  350-010 

4.9 

1.8 

1.0 

.2 

.0 

7.9 

4.9 

3.0 

020-040 

5.8 

3.5 

2.4 

.6 

.0 

12.3 

6.2 

5.0 

050-070 

5.3 

3.7 

1.0 

.1 

10.0 

5.0 

4.0 

(B)  080-100 

3.1 

1.5 

.3 

4.9 

4.2 

4.0 

110-130 

2.5 

1.1 

.3 

.1 

.0 

4.0 

4.5 

4.0 

140-160 

2.0 

1.1 

.4 

.1 

.1 

3.7 

5.5 

4.0 

(S)  170-190 

2.7 

1.4 

1.5 

.7 

.2  .0 

6.6 

7.7 

7.0 

200-220 

3.7 

1.0 

.9 

.6 

.3  .0  .0 

6.5 

6.6 

4.0 

230-350 

1.8 

.3 

.1 

.1 

.1 

2.4 

4.9 

3.0 

(W)  260-280 

1.3 

.2 

.2 

.1 

.0  .0 

1.8 

5.1 

3.0 

390-310 

1.4 

.4 

.2 

.2 

.1  .0 

2.3 

6.3 

3.5 

320-340 

3.2 

.3 

.1 

.0 

2.6 

3.1 

2.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

35.0 

//////////// 

TOTALS 

36.7 

16.3 

8.4 

2.8 

.8 

100.0 

3.6 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSBRVATIOHB  7440 
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OTERATIin  LOCKTIOR  'A* 
USAFBXAC,  ASBBVILLB  HC 


PRRCBinAQB  FKEgUBHCT  OF  OCCURRBMCX  SURFACE  NIHD  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  BOURLT  OBSERVATIONS 

STATION  HlMBERt  723865  STATION  NAME:  NELLIS  AFB/LAS  VEOAS  RV  PERIOD  ON  RBCONDt  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UlCt  +  8  MONTH:  OCT  HOURS:  ALL 


CATBOONT  A:  CEILIRO  OE  200  BUT  LESS  THAN  1500  FEET  WITH  VISIBILITY  8S  1/2  MILE  (0800  METERS). 

AND/OR 

VISIBILITY  OB  1/2  MILS  (0800  METERS)  BUT  LESS  THAR  3  MILES  (4800  METERS)  WITH  CEILING  (S  200  FEET. 


DIRECTION  1 

1  1-4  5-9  10-14 

HIND  SPEED  IN  KHOTS 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DEGREES)  1 

1 

% 

WIND 

WIND 

(R)  350-010 

020-040 

33.3 

33.3 

8.0 

8.0 

050-070 

33.3 

33.3 

6.0 

6.0 

(B)  080-100 
110-130 
140-160 
(8)  170-190 
200-220 
230-250 

(W)  260-280  33.3  33.3  28.0  25.0 

290-310 
320-340 

VARIABLE 

CAW  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  .0  //////////// 

TOTALS  66.6  33.3  100.0  14.0  8.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  3 


C  -  4  -  100 
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OPBRMIIHQ  LOCKTIOH  ’A* 
USATBIAC,  ASBBVILLB  HC 


PBRCSRIAOB  FBBQUEHCY  OF  OOCUIIKENCB  SUKPACB  WIHD  DISKTIGII  VERSUS  WIRD  SPEED 
PKH  BOURLT  OBSERVATICHS 


SmiOH  EUmBR:  723865  SKniON  RMS:  RELLIS  APB/IAS  VBQAS  RV 

LST  TO  UIC:  *  8 


PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
HORTH:  ROV  BOORS:  00-02 


DIRBCnOH  1 
(DBCRBSS)  1 

1-4 

5-9 

10-14 

WIRD  SPEED  IR  KR0I8 

15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  OE  65 

TOTAL 

% 

NBAH 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

1  5.8 

1.3 

.3 

.3 

7.8 

4.1 

2.0 

020-040 

2.9 

1.2 

.1  .1 

10.0 

5.0 

4.0 

050-070 

2.3 

.3 

8.3 

3.9 

4.0 

(E)  080-100 

1.2 

3.1 

4.3 

4.0 

110-130 

.1 

.1 

.9 

5.3 

2.0 

140-160 

.9 

.3 

.7 

.2  .1 

2.2 

7.7 

8.0 

(8)  170-190 

2.8 

1.7 

1.9 

1.1  .6  .1 

8.1 

9.1 

8.0 

200-220 

1.8 

1.1 

.3 

.2  .2  .2 

3.9 

7.5 

5.0 

230-250 

1.6 

.7 

.2 

.1 

2.6 

4.7 

4.0 

(W)  260-280 

1.3 

.1 

.3 

.4 

2.2 

3.5 

290-310 

3.2 

.4 

.9 

.3  .2 

5.1 

H 

4.0 

320-340 

2.8 

1.0 

.3 

.1 

4.2 

4.2 

3.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

41.6 

//////////// 

TOTALS 

1  34.2 

13.1 

6.4 

2.5  1.5  .4 

100.0 

3.3 

4.0 

TOTAL  RUHBER  CP  OBSERVATIGHS 

900 

C  -  4  -  101 
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oRmnnB  lAcmai  ’a* 
imramc,  asbbvxuji  rc 


PERCBimSB  FREgUBRCr  OF  OCCURRBRCB  SUHFACB  WIND  OIBSCTIOH  VERSUS  WIRD  SPEED 
FRCH  BOURLT  OBSSRVKFIORS 

SmiCH  HWOERt  723865  STmOH  RWIEt  EEU.IS  APB/LAS  VEQAS  MV  PERIOD  OF  RBCOIU):  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UICI  *  8  MORTB:  MOV  HOURS:  03-05 


DIRBCTIOH 

(DBBRBBS) 

1-4 

5-9 

WIND  SPEED  IR  KROTS 
10-14  15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  OB  65 

TOXM. 

% 

MBMI 

WIHD 

HEDIAR 

WIRD 

(M)  350-010 

■i 

2.0 

1.1  .1 

8.1 

5.0 

4.0 

020-040 

1.2 

.7 

8.3 

3.8 

3.0 

050-070 

B 

2.4 

.2 

7.0 

4.2 

4.0 

(B)  080-100 

2.8 

.9 

3.7 

3.3 

3.0 

110-130 

.9 

.3 

.1 

1.3 

4.3 

2.5 

140-160 

1.0 

.3 

.8 

2.1 

6.5 

6.0 

(8)  170-190 

2.3 

1.4 

1.9  .7  .2 

6.6 

8.0 

8.0 

200-220 

2.1 

1.0 

.3  .2  .3 

4.0 

6.9 

4.0 

230-250 

1.1 

.6 

.1 

1.8 

5.4 

3.5 

(W)  260-280 

2.1 

.4 

.1 

2.7 

3.9 

3.0 

290-310 

3.1 

.3 

.7  .8  .4  .1 

5.4 

7.7 

3.0 

320-340 

2.9 

1.1 

.3  .1 

4.4 

4.6 

3.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

44.6 

//////////// 

TOTALS 

1  33.9 

11.9 

6.0  2.0  1.1  .1 

100.0 

3.0 

4.0 

TOTAL  RUIBBR  OF  OeSBRVATIORS 

900 

C  -  4  -  102 
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opBnanra  loaaioH  -a* 
mAFRAC,  ASBBVIILB  RC 


PBftCBIIIAQB  FSBQUBHCT  OF  OCCURRERCB  SURPACB  WIHD  DIKECTIOR  VERSUS  WIR)  SPEED 
FROH  BOURLT  OBSERVATKEIS 


SranOR  miBBRl  723865  SIATIOR  RMS:  RBLLI8  AFB/LAS  VEOAS  HV 

LST  TO  UTC:  *  8 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
HORTS:  ROV  BOURS:  06-08 


DIRBCnOR 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

WIHD  SPEED  IH  RROTS 
20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  OE  65 

TOTAL 

% 

HEAR 

WIRD 

MEDIAR 

WIRD 

(R)  350-010 

2.6 

.7 

.3 

3.6 

3.8 

2.0 

020-040 

5.0 

1.3 

6.3 

3.4 

3.0 

050-070 

4.6 

2.0 

.3 

6.9 

4.4 

4.0 

(E)  080-100 

3.1 

.7 

.1 

3.9 

3.4 

3.0 

110-130 

.8 

.2 

1.0 

3.0 

3.0 

140-160 

1.3 

.7 

.3 

.1 

.3 

2.8 

7.8 

6.0 

(8)  170-190 

1.9 

1.3 

1.3 

.3 

.3 

5.2 

8.2 

8.0 

200-220 

3.3 

.4 

.4 

.4 

.3  .1 

5.1 

6.6 

3.0 

230-250 

2.2 

.2 

.2 

.1 

2.8 

3.2 

2.0 

(W)  260-280 

2.1 

.4 

.1 

.4  .2 

3.3 

7.5 

3.5 

290-310 

2.2 

.4 

1.1 

.6 

.2 

4.6 

8.1 

6.0 

320-340 

2.6 

.7 

.3 

.2 

3.8 

4.6 

2.5 

VARIABLE 

1 

CAIM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

50.8 

//////////// 

TOtALS 

1  31.7 

9.0 

4.3 

1.8 

1.5  .2  .1 

100.0 

2.7 

3.0 

TOTAL  RUBER  OP  OBSERVATIOR8 

900 

C  -  4  -  103 
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ORmniR  LocmoK  *a*  FncBRnoK  FmgMncr  or  occumncB  sdrfacb  inm>  dirbctior  versus  whid  speed 

OSRFEIRC,  MBEVILU  RC  FKM  BCURLT  CBSERVmcn 


SnnCH  RUMBERt  723865  8IRTI0H  HflMEt  HBLLIS  m/US  VEOU  RV 

LSI  TO  UICs  *  8 


PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
HGRIB:  ROV  BOORS:  09-11 


DIRECnOR 

(DBORBES) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

mm  SPED  iR  RRcn 
20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  OE  65 

TOTAL 

% 

MBMf 

wnm 

MEDMR 

mm 

(H)  350-010 

.9 

1.3 

1.9 

.8 

.2 

5.1 

10.2 

10.0 

020-040 

2.6 

2.8 

2.8 

.8 

.1 

9.0 

8.2 

8.0 

050-070 

2.6 

4.2 

1.6 

8.3 

6.1 

6.0 

(E)  080-100 

2.1 

1.3 

.1 

3.6 

4.2 

4.0 

110-130 

2.1 

.4 

.3 

2.9 

4.3 

3.0 

140-160 

2.1 

.6 

.4 

.1  .1 

3.3 

5.6 

2.0 

(8)  170-190 

5.9 

1.2 

1.8 

.9 

.4  .3 

10.6 

7.1 

4.0 

200-220 

4.6 

.6 

.3 

.8 

.2  .6 

.1 

7.1 

7.5 

2.0 

230-250 

1.9 

.2 

.2 

.1 

.1 

2.6 

4.7 

2.0 

(«|  260-200 

1.4 

.6 

.2 

.6 

.2  .2 

3.2 

9.4 

6.0 

290-310 

1.1 

.6 

.6 

.4 

.7  .4 

3.8 

12.4 

12.0 

320-340 

1.3 

.3 

.3 

.1 

2.1 

5.1 

3.0 

VMORBU 

CMM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

38.4 

//////////// 

Tonis 

28.6 

14.1 

10.5 

4.5 

2.0  1.6 

.1 

100.0 

4.5 

5.0 

TDDU,  RUWER  OP  OBSERVRTZORS 

900 

C  -  4  -  104 
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craiwniN  uxmoH  *a’ 
ommuc,  MBVIU.B  k 


ppaimwi  raBQunict  or  oocuwibuch  subpack  vibd  Dmcnon  versos  wihd  speed 
FROM  HOURLY  OHSERVATKEIS 

SranOH  HUmBR:  723865  STAYIOH  HRMt  RELLIS  APB/LAS  VEOAS  RV  PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

L8T  TO  UlCt  *  8  NORTH:  ROV  HOURS:  12-14 


DIRECTIOH 

(OHORBES) 

1 

5-9 

10-14 

15-19 

WIRO  SPEED  IR  KNOTS 
20-24  29-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  OB  65 

TOTAL 

% 

NBMI 

WIN) 

HBDIAR 

WIRD 

(R)  350-010 

.8 

1.1 

1.4 

.6 

.1 

4.0 

9.6 

10.0 

020-040 

3.6 

5.4 

5.2 

1.0 

.1 

15.3 

8.2 

8.0 

050-070 

6.4 

8.2 

1.4 

.2 

.1 

16.4 

5.7 

6.0 

(E)  080-100 

9.1 

3.7 

.8 

9.6 

4.8 

4.0 

110-130 

2.4 

1.3 

.7 

4.4 

5.1 

4.0 

140-160 

3.0 

.9 

.3 

.1 

.1 

4.4 

4.7 

2.5 

(8)  170-190 

3.1 

1.1 

1.4 

.9 

1.0  .1 

7.7 

9.1 

6.0 

200-220 

3.4 

1.0 

1.3 

.3 

.9 

7.0 

7.9 

5.0 

230-250 

2.6 

.4 

.1 

.3  .1 

3.6 

5.5 

2.5 

(«)  260-280 

1.7 

.1 

.3 

.3 

.3  .1 

B 

8.0 

3.0 

290-310 

1.6 

.2 

1.1 

.8 

.4  .4 

■B 

11.7 

12.0 

320-340 

.8 

.3 

.1 

.1 

.2 

H 

B 

B 

VARIABLE 

1 

CAIM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

18.6 

//////////// 

IDEALS 

1  34.9 

23.7 

14.1 

4.3 

3.9  .7 

100.0 

5.8 

6.0 

TOEAL  RUHBBR  CP  OB8BRVATIORS 

900 

C  -  4  -  109 
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oPBmma  locnioH  ’a* 
UaAmAC,  AABEVIUB  K 


PBRCBmASB  FRBgMBICV  Of  OCCUWttWCK  SURFACE  WIRD  DIRBCTIOS  VERSUS  WIHD  SPEED 

fuch  sourly  OBSSRvmoiis 


SXAnOR  iraOBRl  723865  SXATiai  SAKE:  EELLIS  AFB/LAS  VBOAS  SV 

LSY  YO  UTC:  *  8 


PERIOD  OP  RECOn):  OCT  81  -  SEP  91 
HOMIB:  ROV  BOORS:  15-17 


DIRECnOR 

(DBORSBS) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

WIHD  SPEED  IR  RSOTS 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  OE  65 

TOTM. 

% 

MBMI 

WIND 

MBDIAR 

WIRD 

(R)  350-010 

1.9 

2.2 

1.3 

.6 

.3 

6.3 

8.2 

8.0 

020-040 

5.2 

6.1 

2.1 

.1 

13.6 

6.0 

6.0 

050-070 

11.1 

5.8 

.8 

17.7 

4.2 

4.0 

(B)  080-100 

7.1 

1.8 

.4 

9.3 

3.6 

3.0 

110-130 

3.1 

2.3 

.4 

5.9 

5.0 

4.0 

140-160 

1.3 

1.0 

.6 

.1 

.1 

3.1 

6.1 

5.5 

(8)  170-190 

2.6 

1.3 

2.6 

.6 

.7 

7.7 

9.1 

8.0 

200-220 

2.8 

1.2 

1.2 

.7 

.7 

6.6 

8.6 

8.0 

230-250 

.6 

.1 

.3 

.2 

.1 

1.3 

9.1 

9.5 

(W)  260-280 

1.2 

.6 

.2 

.2 

.3 

2.4 

7.0 

4.5 

290-319 

.8 

.4 

1.0 

1.1 

.6 

.1 

4.0 

12.5 

12.5 

320-340 

.7 

.4 

.1 

1.2 

4.0 

2.0 

VARIABLB 

CAM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

20.9 

//////////// 

1DIALB 

38.4 

23.2 

11.0 

3.6 

2.7 

.1 

100.0 

5.0 

5.0 

TOTAL  SUMER  OF  OBSERVAnOSS  900 


C  -  4  -  106 
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onawsne  uxancM  ‘a* 
DBAnnc,  AsarauB  rc 


PBRCBimWB  PABBUBm.'!  OF  OCCURRBIKB  8URPACX  WIRD  DIRSCTIOR  VERSUS  HIR)  SPEED 
PKM  aOURLT  OBSERVAncm 

SBOIOII  MMSERs  723865  SDfflOH  RAISs  REU.I8  AFB/LAS  VEGAS  RV  PERIOD  Of  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

vn  TO  UlCt  *  8  MOHIH:  KtV  BOOBS:  18-20 


DIRBCTIOW 

(DraOBS) 

1-4 

5-9 

10-14 

WIRD  SPEED  IR  KROTB 
15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  08  65 

TOTAL 

% 

MBMI 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

13.8 

1.2 

.8 

.2 

16.0 

3.6 

3.0 

020-040 

13.9 

4.7 

.7 

.3  .1 

19.7 

4.0 

3.0 

050-070 

8.1 

3.9 

.3 

12.3 

4.0 

4.0 

(E)  080-100 

2.8 

.8 

.1 

3.7 

3.5 

3.0 

110-130 

1.3 

.3 

.2 

1.9 

4.0 

3.0 

140-160 

.4 

.3 

.4 

.7 

1.9 

10.4 

11.0 

(8)  170-190 

1.4 

3.1 

2.1 

.8  .1 

7.6 

8.5 

8.0 

200-220 

1.4 

1.0 

1.1 

.4  .1 

4.1 

8.4 

8.0 

230-250 

.4 

.4 

.1 

.1  .1 

1.2 

7.3 

5.0 

(W)  260-280 

1.0 

.6 

.2 

.1 

1.9 

6.0 

4.0 

290-310 

1.4 

1.0 

.3 

.2  .1 

3.1 

6.7 

5.0 

320-340 

2.7 

.6 

.1 

.1 

3.4 

3.8 

3.0 

VARIABLE 

1 

CUM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

23.2 

//////////// 

TOTALS 

1  48.6 

17.9 

6.4 

2.8  .6 

100.0 

3.8 

4.0 

TOTAL  RdHBER  OP  OBSERVATIOHS 

900 

C  -  4  -  107 


USAPBXAC/DS--92/283  -  PSQ*  160 


WBmnna  locwioh  'a* 
OSAFRAC,  AaaBVHJS  RC 


FBRCBRIAG8  FREgUERCy  OF  OCCURRERCB  SURFACE  WIRD  DIRBCTIOR  VERSUS  WIHD  SPEED 
FKH  HOUSI.T  OeSERVATIORS 


SlKnOH  RUMBBR:  723865  SXRTIGH  RARE:  RELLIS  AFB/LAS  VBOAS  RV 

LST  TO  UlCt  *  8 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MORTB:  ROV  HOURS:  21-23 


WIRD  SPEED  IR  KROTS 


DIRECTIOH 

(DECREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

T01AL 

% 

MBMI 

WIHD 

MEDIAH 

WIHD 

(R)  350-010 

6.8 

.3 

.3 

.2  .2 

7.9 

4.0 

3.0 

020-040 

7.3 

3.6 

1.3 

.3  .1 

12.7 

5.1 

4.0 

050-070 

5.6 

4.1 

.1 

9.8 

4.4 

4.0 

(B)  080-100 

2.0 

.7 

2.7 

3.3 

2.5 

110-130 

1.3 

.1 

.1 

1.6 

3.6 

2.0 

140-160 

.7 

.6 

.2  .1 

1.6 

8.4 

10.0 

(S)  170-190 

1.9 

1.4 

3.3 

1.1  .6 

8.3 

10.1 

10.0 

200-220 

1.7 

.9 

.7 

.3  .2 

3.8 

7.5 

6.0 

230-250 

1.8 

.1 

.4 

2.3 

4.9 

3.0 

(W)  260-280 

.9 

.3 

1.2 

3.0 

3.0 

290-310 

1.6 

.8 

1.0 

.4 

3.8 

7.9 

7.5 

320-340 

2.9 

1.2 

.2 

.1 

4.4 

4.4 

4.0 

VARIABU 

CAM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

40.0 

//////////// 

TODOS 

34.5 

13.5 

7.9 

2.7  1.2 

100.0 

3.4 

4.0 

TOOUi  RUIBER  OF  OBSERVXEIORS  900 


C  -  4  -  108 
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crasnim  uxatnoii  'a* 
USAFIXK,  ASBEVIIUt  RC 


PBRCBIIXASB  FHBQOBIICY  OP  OCCURKBRCB  SURFACE  WIID)  DIRECTIOH  VERSUS  WIRO  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIGHS 

SXKnOM  RUMER:  723865  SXATIOR  RARE:  RELLIS  AFB/LAS  VBQAS  RV  PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

L8T  TO  UTC:  *  8  MORIH:  ROV  HOURS:  ALL 


OIRBCnOH  1  1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

WIRD  SPEED  IR 

20-24  25-29 

niois 

30-34  35-39  40-49  50-64  OB  65 

TOTAL 

HEAR 

MEDIAH 

(OEOREES)  1 

ml 

WIHD 

(R)  350-010 

mi 

mg 

mi 

.2 

7.3 

5.4 

4.0 

020-040 

B 

.3 

.1 

11.9 

5.6 

4.0 

050-070 

B 

4.1 

.6 

.0 

.0 

10.8 

4.7 

4.0 

(E)  080-100 

3.4 

1.4 

.2 

4.9 

3.9 

3.0 

110-130 

1.6 

.7 

.2 

.0 

.0 

2.5 

4.6 

4.0 

140-160 

1.3 

.5 

.5 

.2 

.1 

.0 

2.7 

6.7 

4.0 

(SI  170-190 

2.7 

1.6 

2.0 

.8 

.5 

.1 

7.7 

8.6 

8.0 

200-220 

2.6 

.9 

.7 

.4 

.4 

.1 

.0  .0 

5.2 

7.6 

4.0 

230-250 

1.5 

.3 

.2 

.1 

.1 

.0 

2.3 

5.2 

3.0 

(W)  260-280 

1.5 

.4 

.2 

.2 

.2 

.1 

2.5 

6.8 

4.0 

290-310 

1.9 

.5 

.8 

.6 

.3 

.1 

4.3 

9.0 

7.0 

320-340 

2.1 

.7 

.2 

.1 

.0 

3.2 

4.6 

3.0 

VARIABLE 

CKIM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

34.8 

//////////// 

TOTALS 

35.5 

15.9 

8.3 

3.0 

1.9 

.4 

100.0 

3.9 

4.0 

TOTAL  RUMBER  CP  OBSERVATIOHS  7200 


C  -  4  -  109 
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OFBinTIIR  lOCMTICM  *A* 
OSAFSinC,  ASHBVILL8  RC 


PBRCBmAQB  FRBgUBRCr  OF  OCOIRRHICB  SURFACE  WIND  DIRBCTIOH  VERSUS  WIND  SPEED 
FROH  HOURLT  GBSERVATIOilS 

SDUnOR  mMBER:  723865  STATIGH  lUME:  RELLIS  AFB/LAS  VEGAS  RV  PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LSI  TO  UTC:  *  8  HDHTB:  ROV  SOURS:  ALL 


CIOBOORt  At  CBILIRO  GB  200  BUT  LESS  THAR  1500  FEET  WITH  VISIBILITT  «  1/2  MILE  (0800  METERS). 

ARD/OR 

VISIBILin  68  1/2  MILE  (0800  METERS)  BUT  LESS  THAR  3  MILES  (4800  METERS)  NITH  CEILIRO 

GB  200 

FEET. 

DIRBCTIOH  1 

WIRD  SPEED  IR  KROTS 

1  1-4  5-9  10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  OB  65 

TOTAL 

MEAR 

MBDIAR 

(DB6IBE8)  1 

% 

WIND 

WIND 

(R)  350-010 

020-040 

7.1 

7.1 

1.0 

1.0 

050-070 

7.1 

7.1 

4.0 

4.0 

(B)  080-100 

7.1 

7.1 

4.0 

4.0 

110-130 

140-160 

7.1 

7.1 

2.0 

2.0 

(8)  170-190 

7.1  7.1 

14.3 

13.5 

13.0 

200-220 

7.1  7.1 

14.3 

18.0 

16.5 

230-250 

(H)  260-280 

14.3 

14.3 

2.0 

2.0 

290-310 

7.1 

7.1 

25.0 

25.0 

320-340 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

21.4 

//////////// 

TODkLS 

49.8  7.1  21.3 

100.0 

7.4 

4.0 

TOTAL  RUMBER  OF  OBSERVATIORS  14 

C  -  4  -  110 
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OPERMUHQ  UtCUIOH  *A* 
tBAFEZMC,  ASHEVILLK  RC 


PBRCSmAOB  FRBQUEIICY  OF  OCCURRBMCB  SURFACE  WIRD  DIRBCTIOM  VERSUS  WIND  SFEEL 
FRQH  BOURLT  OBSERVATIOHS 

sxnioil  HUmERt  723865  STATIOR  RAHS:  RELLI8  AFB/LAS  VEGAS  HV  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  *  8  MOMIBt  DEC  HOURS:  00-02 


DIRBCnOII 

(ISGRBBS) 

1 

5-9 

10-14 

15-19 

WlffD  SPEED  IN 

20-24  25-29 

EIV057S 

30-34  35-39  40-49  50-64  OB  65 

TOTAL 

% 

HBAH 

WIND 

MEDIAH 

WIND 

(R)  350-010 

5.2 

1.0 

1.2 

.1 

.1 

7.5 

4.8 

3.0 

020-040 

5.5 

1.9 

1.4 

.2 

.1 

9.1 

5.4 

4.0 

050-070 

5.1 

3.7 

1.1 

9.8 

5.1 

4.0 

(B)  080-100 

1.5 

.3 

.1 

1.9 

3.6 

2.5 

110-130 

1.3 

.3 

.1 

1.7 

3.8 

2.0 

140-160 

.3 

.1 

.5 

.1 

.1 

1.2 

10.0 

10.0 

(8)  170-190 

1.2 

.3 

.9 

.5 

.2 

3.1 

9.0 

10.0 

200-220 

1.5 

.2 

.1 

.1 

.2 

2.2 

5.8 

2.0 

230-250 

1.5 

.3 

.1 

.1 

2.0 

4.6 

3.0 

(H)  260-280 

1.9 

.2 

2.2 

2.6 

2.0 

290-310 

1.9 

.8 

.9 

.9 

4.4 

7.5 

6.0 

320-340 

2.9 

.5 

.2 

.4 

4.1 

4.9 

3.0 

VARIABLE 

1 

CALN 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

50.8 

//////////// 

TOTALS 

29.8 

9.6 

6.5 

2.4 

.8 

100.0 

2.7 

4.0 

TOTAL  RUHBER  OF  OBSBRVATIORS  930 


C  -  4  -  111 
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opnwniiG  Locraicm  *a' 
USAFKnC,  ASHBVIUB  RC 


FERCBRTACT  FRBQIIBRCT  Of  OCCURREHCB  SURFACE  NIHD  DIRBCTIOR  VERSUS  WIHD  SPEED 
FROM  BOURLT  CBSERVATIOHS 

SranOH  HUffiBR:  723865  STRnOR  RARE:  RELLIS  AFB/LAS  VEGAS  HV  PERIOD  OF  RECCffiD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  +  8  HQHTB:  DEC  HOURS:  03-05 


DIRECTIOR 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

WIHD  SPEED  IH  KROTS 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  6B  65 

TOTAL 

% 

HEAR 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

6.0 

1.5 

.9 

.3 

8.7 

4.5 

3.0 

020-040 

5.9 

1.7 

.4 

.4  .1 

8.6 

4.7 

3.0 

050-070 

3.4 

3.4 

1.0 

7.8 

5.4 

5.0 

(B)  080-100 

1.8 

.4 

.3 

2.6 

4.3 

3.0 

110-130 

.8 

.1 

.4 

1.3 

5.5 

2.5 

140-160 

1.3 

.1 

.3  .1 

1.8 

6.5 

3.0 

(8)  170-190 

1.9 

.4 

.3 

.3  .1 

3.1 

6.0 

3.0 

200-220 

1.0 

.4 

.2 

1.6 

4.5 

3.0 

230-250 

1.3 

.2 

.1 

1.6 

3.9 

3.0 

(W)  260-280 

1.6 

.4 

.3 

2.4 

4.1 

2.0 

290-310 

3.4 

1.0 

.4 

.3 

5.2 

4.9 

3.5 

320-340 

4.2 

1.0 

.3 

.1 

5.6 

3.7 

2.0 

VlURIiUftU 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

49.7 

//////////// 

Tonu 

1  32.6 

10.5 

4.7 

1.7  .3 

100.0 

2.4 

3.0 

TOTAL  HUMBER  OF  OBSERVAXIORS  930 

C  -  4  -  112 
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oPBMniie  locwnoR  *a' 
nsAFRXK,  Ksagnux  rc 


PBRCBIIXM3B  FREQUERCT  OF  OCCURBBHCE  SURFACE  WIHD  DIRECTIOH  VERSUS  WIHD  SPEED 
FROM  aOURLT  OBSBRVAIIORS 


traaim  RnaSR:  723865  STMTIOR  RRMB:  hellis  afb/las  vboas  rv 

I8T  ID  UTC:  +  8 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
HOHTB:  DEC  HOURS:  06-08 


DIRBCTIOH 

(DEGREES) 

1 

5-9 

WIRD  SPEED  IR  KROTS 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIRD 

HEDIAR 

WIHD 

(R)  350-010 

IQ 

.8 

6.0 

4.5 

2.5 

020-040 

.8 

7.4 

4.2 

3.0 

050-070 

2.2 

.4 

6.8 

4.6 

4.0 

(E)  080-100 

1.8 

.4 

2.3 

3.2 

2.0 

110-130 

.2 

1.5 

2.4 

2.0 

140-160 

.1 

.1 

.1 

.1 

1.4 

6.3 

3.0 

(S)  170-190 

.4 

.6 

.2 

.1 

2.9 

7.1 

4.0 

200-220 

.2 

.2 

.1 

2.2 

4.4 

2.5 

230-250 

.1 

.1 

1.0 

3.7 

2.0 

(W)  260-280 

.4 

.2 

.1 

2.3 

4.5 

3.0 

290-310 

2.7 

.6 

.3 

.1  .1 

3.9 

4.8 

2.0 

320-340 

2.2 

1.4 

.4 

.1 

4.1 

5.4 

4.0 

VARIABLE 

1 

CAIH 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

58.4 

//////////// 

TOTALS 

1  27.2 

9.3 

3.9 

.6  .2 

.2 

100.0 

1.9 

3.0 

TDEU 

RUNBBR  OF 

OBSERVATIOH8 

930 

C  -  4  -  113 
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OFBRKnMo  hodaicm  -h’ 
USkFKnC,  MBKnUX  RC 


PgRCBimCB  FREQUEHCr  OF  OCCURRERCR  SURFACE  WIHD  DIRBCTIOH  VERSUS  NIRO  SPEED 
FRCH  HOURLY  CeSBRVXriORS 

SXRTION  RUHBBR:  723865  STATIOH  RMS:  RBLLIS  AFB/IAS  VEGAS  RV  PERIOD  OF  RECCffiD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  *  8  HORTB:  DEC  HOURS:  09-11 


DIRECnOR 

(DECREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

WIRD  SPEED  IR  KROTS 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MBMI 

WIHD 

HEDIAR 

NIRD 

(R)  350-010 

1.9 

1.1 

1.6 

1.0  .1  .1 

5.8 

9.0 

9.0 

030-040 

1.9 

2.3 

1.8 

.8  .2 

6.9 

8.2 

7.5 

050-070 

2.5 

3.9 

.8 

.1 

7.2 

6.0 

6.0 

(B)  080-100 

1.7 

.8 

.1 

2.6 

3.9 

4.0 

110-130 

1.0 

.1 

.3 

1.4 

4.5 

3.0 

140-160 

1.6 

.2 

.1 

1.9 

3.1 

2.0 

(8)  170-190 

3.5 

.2 

.4 

.1  .1  .1 

4.5 

5.1 

2.0 

200-220 

5.8 

.3 

.2 

6.3 

2.4 

2.0 

230-250 

2.2 

.5 

.2 

2.9 

3.5 

2.0 

(W)  260-280 

1.9 

.3 

.3 

.2  .3 

3.1 

6.3 

3.0 

290-310 

1.1 

.5 

.5 

.6  .3  .1 

3.2 

10.7 

10.0 

320-340 

1.4 

.8 

.4 

.1 

2.7 

5.7 

4.0 

VARIABLE 

CMM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

51.4 

//////////// 

TDIALS 

26.5 

10.9 

6.7 

3.8  1.0  .2  .2 

100.0 

2.9 

4.0 

TOTAL  RUMBBR  OF  OBSERVATIORS  930 

C  -  4  -  114 
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oramimo  uocxncm  ’a*  PBRcsmABB  fbbqoeiicy  of  occuurbiicb  surpacb  wiao  DiioKnaR  versus  wihd  speed 

USAFEIAC,  ASHEVILLE  RC  FROH  HOURLY  OBSERVATIOHl 


SXmOH  HnSER:  723865  STATIOH  RAMB:  RELLIS  AFB/LAS  VEGAS  RV  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  *  8  HORIB:  DEC  HOURS:  12-14 


DIRECnOH 

(mOREBS) 

1 

5-9 

10-14 

15-19 

WIRD  SPEED  IH  KROTS 

20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  6E  65 

TOTAL 

% 

HBAH 

WXMD 

MBDIAH 

WIRD 

(R)  350-010 

1.6 

1.0 

1.8 

1.1 

.3  .1 

5.9 

10.3 

10.0 

020-040 

2.7 

4.9 

3.4 

.6 

.4 

12.2 

8.5 

8.0 

050-070 

4.5 

7.3 

.9 

.1 

12.8 

5.8 

6.0 

(El  080-100 

B 

1.8 

6.3 

3.9 

4.0 

110-130 

B 

.5 

.3 

2.9 

4.0 

3.0 

140-160 

.2 

.2 

.1 

.1  .1 

1.8 

7.3 

2.0 

(8)  170-190 

B 

.8 

5.1 

3.0 

2.0 

200-220 

3.9 

.1 

.3 

.1  .1 

4.5 

4.1 

2.0 

230-250 

1.7 

.2 

.1 

2.0 

3.2 

2.0 

(W)  260-280 

1.8 

.2 

.6 

.4 

.1 

3.2 

7.1 

4.0 

290-310 

B 

.3 

.8 

.5 

.8  .2 

4.6 

10.2 

9.0 

320-340 

B 

.8 

.4 

.1 

.1 

2.6 

6.9 

5.5 

VARIABLE 

CAM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

36.0 

Illinium 

TOSALS 

1  31.3 

18.1 

8.8 

2.9 

1.9  .5 

100.0 

4.2 

5.0 

TOTAL  RUOER  OP  OBSBRVATIORS 

930 

C  -  4  -  115 
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onmniR  iocktioh  -a* 
USAFBnC,  ASBBVILLB  RC 


PERCERTAOB  FREgUBRCX  OP  OCCUIOIBRCB  SORFACB  WIHD  DIRBCTIOR  VERSUS  WISD  SPEED 
PROM  BaURLT  OBSBRVATIOHS 

STRTKXI  BUHBBR:  723865  SIATIGH  RMB:  RELLIS  AFB/LA8  VEOAS  RV  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LSI  TO  diet  *  8  Mcms:  DEC  HOURS:  15-17 


DIRBCTIOR 

(DB0RBB8) 

1-4 

5-9 

10-14 

triRD  SPEB)  IR  RRCtrS 
15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  SB  65 

TOTAL 

% 

HEAM 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R|  350-010 

1.6 

1.6 

1.4 

.4  .2 

5.3 

7.9 

6.0 

020-040 

4.6 

7.4 

2.4 

.6  .1  .1 

15.3 

6.7 

6.0 

050-070 

8.1 

7.1 

.8 

15.9 

4.8 

4.0 

(B)  080-100 

4.6 

.9 

5.5 

3.1 

3.0 

110-130 

1.8 

.3 

.3 

.1 

2.6 

5.0 

4.0 

140-160 

1.6 

.3 

.2 

.2  .1 

2.5 

6.2 

2.0 

(S)  170-190 

2.2 

.6 

.3 

.1 

3.2 

4.5 

2.0 

200-220 

2.6 

.3 

.2 

.2  .1 

3.4 

5.3 

2.0 

230-250 

1.4 

.1 

.1  .1 

1.7 

5.2 

2.0 

(W)  260-280 

2.5 

.6 

.2 

.3 

3.7 

4.8 

3.0 

290-310 

2.2 

.8 

.9 

• 

in 

4.7 

8.1 

5.0 

320-340 

1.0 

.2 

.2 

.1 

1.5 

5.6 

3.5 

VARIABU 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

34.7 

//////////// 

lorais 

1  34.2 

20.2 

6.9 

2.4  .9  .3  .1 

100.0 

3.7 

4.0 

TDIAL  RUWBR  OP  OBSERVMIORS 

930 

C  -  4  -  lie 


USAPEIAC/D6~92/283  -  Pag*  169 


cramniie  UKKnai  -a* 
asAranc,  abbkvilu  r; 


PBRCniXAOB  FHBOUBIICr  OP  OCCURRBIICB  SURPACB  WIM)  DIRSCTIGH  VERSUS  tflHD  SPEED 
FROM  BOURLT  (nSERVATIOaS 

SaenOK  RUNUR:  72386s  SIKnOH  RMB:  REUIS  APB/IAS  VBOAS  RV  PERIOD  OF  RECORD:  OCt  81  -  SEP  91 

IST  ID  DTC:  «  8  (DRIB:  DEC  BOURS:  18-20 


DIRBCnOH 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

WIRD  SPEED  n  KNOIB 
15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  OE  65 

TOEAL 

% 

REAR 

WIRD 

MEDIAH 

WIRD 

(R)  350-010 

16.0 

1.6 

1.0 

18.6 

3.2 

2.0 

020-040 

12.3 

3.3 

.9 

.6  .1 

17.2 

4.4 

4.0 

050-070 

6.6 

4.4 

.8 

11.7 

4.6 

4.0 

(E)  080-100 

2.4 

1.2 

3.5 

3.8 

4.0 

110-130 

.9 

.9 

2.0 

2.0 

140-160 

.2 

.5 

.4  .3 

1.5 

13.8 

14.0 

(8)  170-190 

.4 

.5 

.6 

.4 

2.0 

9.4 

10.0 

200-220 

1.2 

.1 

.2 

.1  .2 

1.8 

6.6 

2.0 

230-250 

.9 

.2 

.2 

.1 

1.4 

6.0 

3.0 

(W)  260-280 

1.0 

.3 

.1 

1.4 

4.4 

4.0 

290-310 

1.1 

.8 

.5  .3 

2.7 

8.7 

7.0 

320-340 

3.3 

.5 

.3 

.1  .1 

4.4 

4.6 

3.0 

VARIABLE 

1 

CAIM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

32.8 

//////////// 

IDEALS 

1  46.3 

12.9 

4.6 

2.1  1.0  .1 

100.0 

3.2 

3.0 

TDEAL  RUNBBR  OF  OBSERVATIOHS 

930 

C  -  4  -  117 
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oramnin  ucmtioii  *a’ 
usafkim;,  AaaBviLut  hc 


PMCBBIA08  FragUBRCy  or  OCCURRBMCB  SURFACB  WIHD  DIBECTIOH  VERSUS  WIRD  SPEED 
PROM  flOURLT  OeSERVmom 


8IATIOH  RUOERl  723865  STATICH  RAME:  KELLIS  APB/LAS  VEOAS  EV 

LST  TO  UTC:  *  8 


PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MCHTH:  DEC  BOURS:  21-23 


DIRBCnOR 

(DBBREES) 

1 

5-9 

10-14 

WIRD  SPEED  IR  KROtS 
15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GS  65 

TOIRL 

% 

HEAR 

WIRD 

MBDIAH 

WIND 

(R)  350-010 

8.1 

1.0 

1.1 

.4 

10.5 

4.3 

2.0 

020-040 

7.7 

3.0 

1.9 

.6  .1 

13.4 

5.4 

4.0 

050-070 

4.6 

4.4 

.9 

9.9 

5.2 

5.0 

(E)  080-100 

1.9 

.5 

.1 

2.6 

4.0 

4.0 

110-130 

.5 

.1 

.1 

.8 

4.1 

4.0 

140-160 

.4 

.3 

.3  .1 

1.2 

9.7 

10.0 

(8)  170-190 

.9 

.3 

1.2 

1.0  .2 

3.5 

10.7 

12.0 

200-220 

1.1 

.1 

.1 

.3  .3  .1 

2.0 

9.9 

3.0 

230-250 

1.2 

.1 

.2 

1.5 

3.9 

2.0 

(«)  260-280 

1.0 

.2 

.2 

.1 

1.5 

5.1 

2.5 

290-310 

2.3 

.5 

.5 

.2  .1 

3.7 

5.6 

2.5 

320-340 

2.9 

.3 

.3 

3.5 

3.8 

2.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

iniirniimniiiimiiiniinimmiiiiimniniiniiiiiiimmimtmi 

45.8 

//////////// 

iDraiiS 

1  32.6 

10.2 

6.8 

3.3  .8  .1 

100.0 

3.0 

4.0 

TOTAL  RUNIER  OF  CBSERVWIOm 

930 

C  -  4  -  118 
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cPBWxnra  uxiaxcm  *a’ 
inikntM:,  «siibviu.b  rc 


PBRCBHTAOB  rRBQUBWCY  OP  OCCUMBHCI  SURPACS  WIIID  DIRECTIOM  VERSUS  WIRD  SPEED 
FROM  aOURLT  OBSERVATIORS 

SDOIOII  RUBER:  723865  SXKnOR  RMS:  HELLIS  AFB/LAS  VBQAS  RV  PERIOD  OF  RECORD:  OCI  81  -  SEP  91 

LST  TO  UIC:  +  8  HORIB:  DEC  HOURS:  ALL 


OIRBCnOR 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

WIRD  SPEED  n 
20-24  25-29 

RIOTS 

30-34  35-39  40-49  50-64  OE  65 

TOTAL 

MBAH 

NBDIAR 

CDEOISSS) 

% 

WIRD 

WIRD 

(R)  350-010 

5.5 

1.3 

1.2 

.4 

.1  .0 

8.5 

5.3 

3.0 

020-040 

5.7 

3.3 

1.6 

.5 

.1  .0 

11.3 

5.9 

4.0 

050-070 

4.9 

4.5 

.8 

.0 

10.2 

5.1 

5.0 

(E)  080-100 

2.5 

.8 

.1 

.0 

3.4 

3.7 

3.0 

110-130 

1.2 

.2 

.2 

.0 

1.6 

4.1 

3.0 

140-160 

.9 

.1 

.3 

.2 

.1  .0 

1.7 

7.5 

3.0 

(8)  170-190 

2.0 

.5 

.6 

.3 

.1  .0 

.0 

3.4 

6.4 

4.0 

200-220 

2.3 

.2 

.2 

.1 

.1  .0 

.0 

3.0 

4.7 

2.0 

230-250 

1.4 

.2 

.1 

.0 

.0  .0 

.0 

1.8 

4.2 

2.0 

(«)  260-280 

1.7 

.3 

.3 

.1 

.1 

2.5 

5.1 

3.0 

290-310 

2.1 

.7 

.5 

.5 

.3  .0 

.0 

4.0 

7.5 

4.0 

320-340 

2.4 

.6 

.3 

.2 

.0 

3.6 

4.9 

3.0 

VARIABLE 

CAUI 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

44.9 

//////////// 

TOTALS 

32.6 

12.7 

6.2 

2.3 

.9 

100.0 

3.0 

4.0 

TOCAL  RUfBER  OF  OBSERVATIORS  7440 
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ORmriHO  UX9ITIOII  'A*  PBRCBHTAOB  FREQUBRCT  OCCUmBMCB  SURFACE  WIRD  DIRBCTIOH  VERSUS  WIHD  SPEED 

USAPEIRC.  ASBEVmS  RC  FWM  BCIURLT  OBSERVATIOIIS 


SnaiCH  RIROERt  723865  StATIOII  RAKE:  RELLIS  APB/LAS  VEOAS  HV 

LST  TO  UTC:  *  8 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MOHn:  DEC  aOURS:  ALL 


CASBOCRT  At  CEILIRO  08  200  BUT  LESS  1BAH  1500  FEET  WITH  VISIBILrn  08  1/2  NILE  (0800  NETERS). 

ABO/OR 

VISIBIUn  OE  1/2  NILE  (0800  METERS)  BUT  LESS  THAR  3  NILES  (4800  METERS)  WITH  CEILING 

G8  200 

FSBT. 

DIRECnOR  1 

1  1-4  5-9 

WIRD  SPEED  IR  R^TTS 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  OE  65 

Tonu. 

NBMf 

MEDIAN 

(DEGREES)  I 

1 

% 

WIND 

WIND 

(H)  350-010 

020-040 

7.9  7.9 

2.6 

18.4 

5.9 

5.0 

050-070 

13.2  7.9 

2.6 

23.7 

4.9 

4.0 

(E)  080-100 

5.3 

5.3 

2.5 

2.5 

110-130 

140-160 

2.6 

2.6  2.6 

7.9 

17.3 

24.0 

(8)  170-190 

2.6 

2.6 

28.0 

25.0 

200-220 

2.6  2.6 

5.3 

26.0 

24.5 

230-250 

(W)  260-280 

290-310 

320-340 

2.6 

2.6 

2.0 

2.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

34.2 

//////////// 

ToraLS 

1  31.6  15.8 

5.2  5.2  7.8 

100.0 

5.9 

5.0 

TOTAL  NUmER  OF  OBSERVASIORS  38 
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orauania  icavnoii  *v 

mKFRHC,  MBBYIUB  MC 


PERCEREHOB  FEEQUEIICT  OF  OCCUEBBIICB  SUEFJSCE  VIIED  DIBBCTIOH  VERSUS  WIRD  SPEED 
FROM  KXIRLT  OBSERVMnOHS 

BXWIOII  EUNBBRs  723865  SEMTIOR  RMBs  RELLI8  AFB/LAS  VBOAS  RV  PERIOD  OP  RBOORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UlCt  *  8  HORTHt  ALL  SOURS:  ALL 


DIRBCnOR  1  1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

wmD  SPEED  HI 
20-24  25-29 

KRC3TS 

30-34 

35-39  40-49  50-64  OB  65 

TOTAL 

MBAR 

ISDIJW 

(DBOOBBS)  1 

% 

WIHD 

WIED 

(R)  350-010 

4.2 

1.1 

.8 

.2 

.1 

.0 

.0 

6.4 

5.1 

3.0 

020-040 

5.1 

2.9 

1.8 

.5 

.1 

.0 

.0 

10.4 

6.2 

5.0 

050-070 

4.7 

3.7 

.8 

.1 

.0 

.0 

9.2 

5.0 

4.0 

(S)  080-100 

2.8 

1.6 

.4 

.0 

.0 

4.6 

4.6 

4.0 

110-130 

2.1 

1.5 

.6 

.1 

.0 

.0 

.0 

4.3 

5.6 

5.0 

140-160 

2.1 

1.6 

1.0 

.3 

.1 

.0 

.0 

1 

I 

5.1 

7.0 

6.0 

(8)  170-190 

3.2 

3.2 

2.8 

1.1 

.4 

.1 

.0 

10.8 

8.5 

8.0 

200-220 

3.5 

2.1 

1.8 

1.0 

.5 

.1 

.0 

o 

o 

• 

9.1 

8.4 

6.0 

230-250 

1.8 

.8 

.5 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0  '  .0 

3.5 

6.4 

4.0 

(W)  260-280 

1.4 

.5 

.3 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

2.4 

6.1 

4.0 

290-310 

1.6 

.5 

.5 

.4 

.2 

.1 

.0 

.0 

3.3 

8.2 

5.0 

320-340 

1.8 

.5 

.2 

.1 

.0 

.0 

2.6 

4.5 

3.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

28.1 

//////////// 

TOTALS 

34.3 

20.0 

11.5 

4.2 

1.6 

.3 

100.0 

4.7 

5.0 

TOTAL  RUMBBR  OF  OBSBRVAXIORS:  87640 
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oramniiQ  iocmior  -a* 

OSAFSnC,  ASHBVILLB  RC 


FERCERTAGB  FRBQUERCY  OF  OCCORRERCB  SURFACE  WIRD  DIRECTIOH  VERSIS  HIMD  SPEED 
FROM  BOURLT  OBSERVmiOHS 

SmnOR  HWEER:  723865  STRIICR  RAKE:  RBLLIS  AFB/LAS  VEOAS  HV  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  -f  8  MORTBt  ALL  HOURS:  ALL 


CnSOCRT  A:  CBILIHO  OS  200  BUT  LESS  THMI  1500  FEET  WITH  VISIBILITT  GE  1/2  MILE  (0800  MEIERS). 

ARD/OR 

VISIBILITI  OE  1/2  MlUt  (0800  METERS)  BUT  LESS  TEAR  3  MILES  (4800  METERS)  WITH  CBILIRO 

QE  200 

FEET. 

DlRECnOR  I 

1 

5-9 

Win)  SPEED  IE  KBGSS 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  OB  65 

Tonu. 

MBAH 

MEDIAN 

(DEGREES)  1 

1 

% 

WIND 

Win) 

(R)  350-010 

.8 

.8 

4.0 

4.0 

020-040 

5.7 

6.6 

5.7  .8  .8 

19.7 

8.8 

7.5 

050-070 

5.7 

5.7 

3.3 

14.8 

6.4 

6.0 

(S)  080-100 

2.5 

1.6 

.8 

4.9 

6.3 

6.0 

110-130 

1.6 

1.6 

4.0 

4.0 

140-160 

2.5 

.8 

.8  .8 

4.9 

11.0 

6.0 

(8)  170-190 

3.3 

.8  1.6 

5.7 

10.9 

4.0 

200-220 

3.3 

2.5 

.8  2.5  2.5  1.6 

13.1 

16.4 

18.0 

230-250 

.8 

.8 

.8  1.6  .8 

4.9 

19.0 

20.0 

(W)  260-280 

1.6 

2.5 

.8 

4.9 

9.0 

7.0 

290-310 

.8  .8  1.6 

3.3 

28.3 

25.0 

320-340 

.8 

.8 

2.0 

2.0 

VARIABLE 

1 

CAIM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

20.5 

//////////// 

TOraiiS 

1  28.6 

20.5 

11.4  .8  4.9  8.1  4.0  .8 

100.0 

8.7 

8.0 

TOTAL  RUHBER  OP  OBSERVATIORSt  122 
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SS8388 


PART  D 


CBILim  VERSUS  VISIBIUTT  ARD  SKI  COVER  SIMIKRIES 

CEILIRB  VS  VISIBIUTT— FERCEirr  OCCURRBRCB  FBEQUERCT  (FOP). 

CREH3BD  FROH  BOURLT  OBSERVATiaRS,  THIS  SWMARI  IS  A  BIVARIATE  DISTRIBUTION 
OP  FBRCEIITAiSB  PRBQUBRCT  BT  CLASSES  OP  CBILIN8  (PROH  EERO  PEBT  TO  20,000  FEET— 
*IK>  CEILIRQ*  IS  A  SEPARATE  CLASS)  VERSUS  YISIBILITT  CLASSES  (PROM  ZERO  MILES 
(METERS)  TO  URBATER  THAN  OR  EQUAL  TO  7  STATUTE  MILES  (11,200  METERS)).  THE 
TABLES  SUMIARIEB  THE  DATA  AS  POLLOHS: 

-  BT  BIGHT  3-aaUR  STANDARD  TIME  PERIODS  FOR  BACH  MOUTH  (ALL  TEARS  COMBINED). 

-  BT  MONTH  (ALL  TEARS  AND  ALL  HOURS  COMBINED). 

-  BT  TEAR  (ALL  TEARS  AND  ALL  HOURS  COMBINED). 

BECAUSE  OP  THE  CUMULATIVE  NATURE  OP  THESE  SUMfARIBS,  IT  IS  POSSIBLE  TO 
DETBRMIHE  THE  PBRCBHIA6B  OCCURRENCE  PREQUBNCT  (POP)  POt  ART  GIVER  CEILING 
AND/OR  VISIBILITT  LIHIT(S),  EITHER  SBPARATELT  OR  IN  ANT  OOtOINATICBt. 

TOTALS  PROGRESS  PROM  RIGHT  TO  LEFT  ARD  FROM  BOTTOM  TO  TOP.  TO  DETBBMIRE 
CEILING  ALONE,  REFER  TO  THE  EXTREME  RIGHT-HAND  COLUMI  (ZERO  VISIBILITT). 

TO  OBIBRMIRB  VISIBILITT  ALONE,  REFER  TO  THE  BOTTOM  ROW  (ZERO  CEILINGS). 

DBTBRMIHB  THE  POP  THAT  MEETS  OR  EXCEEDS  ART  GIVEN  SET  OP  MAXIMA  BT  READING 
THE  VALUE  AT  THE  IRTBRSBCTIOR  OF  THE  APPROPRIATE  CEILING  ROW  ARD  VISIBILITT 
COLUMN. 

NOTE  1:  IN  JARUAKT  1968,  MBTAR  STATIONS  BEGAN  REFORTING  VISIBILITIES  TO  6  STATUTE 
MILES  OR  9000  METERS.  VALUES  EXCEEDING  9000  METERS  ARE  REPORTED  AS  *9999.* 

NOTE  2t  rOR  OVERSEAS  CIVILIAN  STATIONS  REPORTIRO  ’CAVOK*,  ALL  CEILINGS  GREATER 
THAR  5000  FEET  APPEAR  IN  THE  5000  FEET  CLASS. 

CONVBRSIONSt  1  STATUTE  NILE  -  1,609.344  METERS  >  .868391  NAUTICAL  MILES. 

FOR  CONVENIENCE,  THE  CONVERSION  OFTEN  WED  IS  1  STATUTE  MILE  -  1,600  METERS. 

SET  COVER— PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCT. 

ALSO  CREATED  PROM  BOURLT  OBSERVATIONS,  THIS  SUlWART  GIVES  PERCENTAGE 
OCCURRENCE  PREQUBNCT  (POP)  OP  SKT  COVER  IN  EIGHTHS  FOR  STNOPTIC  STATIONS,  BUT 
AS  CLEAR,  SCATTERED,  BROKEN,  OVERCAST,  PARTIALLT  OB8CURRED,  OR  TCTALLT 
0B8CURRB0  PCXt  AIRMATS  STKnONS.  FOR  AIRNATS  STATIONS,  THIS  8UWIART  ALSO  GIVES 
POP  FOR  SKT  COVER  GREATER  THAN  ORE-HALF  (I.E.,  6/10).  DATA  IS  SUMMARIZED  THE 
SAIS  AS  rOR  PREVIOUS  TABLE. 


ROTE  1.  THESE  SUNURIES  ARB  HOT  AVAILABLE  FOR  METAR  REPORTING  STATIONS. 
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ROTB  2.  AIRWVTS  STKTIOHS  IHKT  RAVB  REPORTED  IR  SYROPTIC  CODE  HAVE  HAD  THEIR 
STHORIC  SKY  COVER  RSPORCS  OORVSRTED  AS  FOUONS: 

0/8 . CLEAR 

1/8  THRU  4/8 . SCATTERED 

5/8  THRU  7/8 . BROCEH 

8/8 . OVERCAST 

ROTTE  3.  'PARTIAL  OBSCURATIOR'  IS  A  SEPARATE  CATEOCRtY  ROT  IRCLUDED  IN 
COMPUTATIOH  OP  'CRBATE/C  THAR  1/2*  PERCERTAOES.  'TOTAL  CTSCURATIONS,’ 
HOHEVER,  ARB  INCLUDED. 


D  -  1  -  3 
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opKRnnio  uxATicai  -a* 

OSAFKEAC,  ASBEVILLB  AC 


PBRCBATAaS  FREQUEACT  OF  OCCURREACB  OF  CEILIAG  VERSUS  VISIBILITY 
FRCH  BOURLT  OBSERVATIGAS 


SmiOR  AUMBER:  723865  STAHOH  RAKE:  ABLLIS  AFB/LAS  VBQAS  AV  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 


LST  TO  UIC: 

*  8 

MONTH: 

JAH 

BOUBS: 

00-02 

CBILIAB 

VISIBILITY  n 

8TATUTB 

MIX.B8 

lA 

1  GB 

GB 

GB 

GB 

OB 

OB 

OB 

08 

GB 

GB 

GB 

OB 

GB 

cs 

OB 

GB 

FBBT  1 

1  7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

AO  CEIL 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

CE  20000 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

GE 

18000 

86.2 

86.2 

8C.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

GE 

16000 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

GB 

14000 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

GE 

12000 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

GE 

10000 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

GB 

9000 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

GE 

8000 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

GB 

7000 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

OB 

6000 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

GB 

5000 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

GB 

4500 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

GB 

4000 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

GB 

3500 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

GB 

3000 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

OB 

2500 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GB 

2000 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GB 

1800 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GB 

1500 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GB 

1200 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GB 

1000 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GB 

900 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GB 

800 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GB 

700 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

600 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

500 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

OB 

400 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

300 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

200 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

100 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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onmniio  Locnioii  ’a* 
OSAFBIAC,  ASHEVILU  RC 


PgBCEirrAgB  FUBgOBIICY  OF  OCCUratBRCB  OF  CBILIRO  VERSUS  VISIBILITY 
FROH  BOURLT  OBSERVATIORS 


SnnOR  RUIBBR:  723865  SIATIOH  HAMS:  RELLIS  AFB/LAS  VESAS  RV 

LST  TO  OlCi  *  8 


PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MGRTH:  JAR  SOURS:  03-05 


CBILIRB 

IR 

PEEI 

88 

7 

OE 

6 

OB 

5 

OB 

4 

VISIBILITT  IR  SmUTB 
OB  OE  6B  OB 

3  2  1/2  2  1  1/2 

MILES 

OB 

1  1/4 

OB 

1 

GB 

3/4 

OB 

5/S 

OB 

1/2 

OB 

3/0 

OB 

1/4 

OB 

0 

RO  CEIL 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

CB 

20000 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.x 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

GE 

18000 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

OB 

16000 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

66.5 

86.5 

86.5 

OB 

14000 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

OB 

12000 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

OE 

10000 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

OE 

9000 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

OB 

8000 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

OE 

7000 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

OB 

6000 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

OB 

5000 

97.5 

97.5 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

OE 

4500 

97.8 

97.8 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

OE 

4000 

98.1 

98.1 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

OE 

3500 

98.1 

98.1 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

OE 

3000 

98.5 

98.5 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

OB 

2500 

98.7 

98.7 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

OB 

2000 

99.1 

99.1 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

OB 

1800 

99.1 

99.1 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

OB 

1500 

99.2 

99.2 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

OB 

1200 

99.2 

99.2 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

OB 

1000 

99.2 

99.2 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

OE 

900 

99.2 

99.2 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

OB 

800 

99.2 

99.2 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

OB 

700 

99.2 

99.2 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

600 

99.2 

99.2 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

500 

99.2 

99.2 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

400 

99.2 

99.2 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

300 

99.2 

99.2 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

200 

99.2 

99.2 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

100 

99.2 

99.2 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

000 

99.2 

99.2 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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opsiwnira  uxKncm  *a* 
OSAFRIHC,  A8BKVILI.B  RC 


PBRCBUTAOB  FREQUEHCT  of  OCCUntBRCB  OP  CBILINO  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSBBVATIGRB 


SZKnCII  HUISBRt  723865  STKTIOR  HAMB:  HKLLIS  AFB/LAS  VEQAS  HV 

LST  TO  UTC:  *  8 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
M3MIB:  JAR  HOURS:  06-08 


CSILIII6 

IR 

FEET 

1  6E 

1  7 

6B 

6 

GB 

5 

GE 

4 

OE 

3 

VISIBILITY  IR 

GB  GB 

2  1/2  2 

STATOTE 

GB 

1  1/2 

RILES 

OB 

1  1/4 

GB 

1 

GE 

3/4 

OB 

5/8 

GE 

1/2 

GB 

3/8 

GE 

1/4 

GB 

0 

RO 

C8IL 

74.9 

75.1 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

eS  20000 

82.5 

82.6 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

GB 

18000 

83.0 

83.1 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

OB 

16000 

83.7 

83.8 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

GB 

14000 

86.7 

86.8 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

CB 

12000 

90.0 

90.1 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

OS 

10000 

91.7 

91.8 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

OB 

9000 

91.9 

92.0 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

08 

8000 

93.5 

93.7 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

OR 

7000 

94.0 

94.1 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

08 

6000 

95.1 

95.2 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

08 

5000 

96.0 

96.1 

96.7 

96.7 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

08 

4500 

96.3 

96.5 

97.0 

97.0 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

08 

4000 

96.9 

97.1 

97.8 

97.8 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

OB 

3500 

97.2 

97.4 

98.3 

98.3 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

m 

3000 

97.3 

97.5 

98.6 

98.6 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

08 

2500 

97.4 

97.6 

98.7 

98.7 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

08 

2000 

98.2 

98.4 

99.5 

99.5 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

08 

1800 

98.2 

98.4 

99.5 

99.5 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

08 

1500 

98.2 

98.4 

99.5 

99.5 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

08 

1200 

98.2 

98.4 

99.5 

99.5 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99-7 

99.7 

99.7 

08 

1000 

98.2 

98.4 

99.5 

99.5 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

08 

900 

98.2 

98.4 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

800 

98.2 

98.4 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

08 

700 

98.2 

98.5 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

600 

98.2 

98.5 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

500 

98.2 

98.5 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

400 

98.2 

98.5 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

300 

98.2 

98.5 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

200 

98.2 

98.5 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

100 

98.2 

98.5 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

000 

98.2 

98.5 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  MHBER  Ot  OBSERVMIOHS  930 
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OramTinC  LOCKTIOH  'A*  PSRCBirFAGB  fkbquemci  of  oocurheiice  of  ceiliho  versus  visibilitt 

USAFBIAC,  ASHEVILLS  HC  FSOH  BOURLT  OBSERVATIORS 


SmnOK  HUNBERl  723865  SIRTIOR  RMfE:  HELLIS  AFB/LA8  VEGAS  HV  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 


Lsr  TO  met 

*■  8 

HOHTH: 

JMI 

HOURS: 

09-11 

CEILim 

VISIBILITI  IR 

HXimiTB  MILBS 

IR 

1  ^ 

OE 

OB 

OB 

<JE 

OB 

OB 

OB 

08 

OB 

08 

OB 

OE 

OE 

QE 

GB 

FEET 

1  ’ 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

HO  CEIL 

73.7 

73.8 

73.9 

73.9 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

6E  20000 

82.3 

82.5 

82.6 

82.6 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

8E 

18000 

83.2 

83.4 

83.5 

83.5 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

SB 

16000 

84.1 

84.3 

84.4 

84.4 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

OB 

14000 

87.5 

87.7 

87.8 

87.8 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

OB 

12000 

89.2 

89.5 

89.6 

89.6 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

OE 

10000 

90.5 

90.8 

90.9 

90.9 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

OE 

9000 

91.2 

91.4 

91.5 

91.5 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

OB 

8000 

93.7 

93.9 

94.0 

94.0 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

OE 

7000 

94.3 

94.5 

94.6 

94.6 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

OE 

6000 

94.7 

94.9 

95.1 

95.1 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

OB 

5000 

95.3 

95.5 

95.6 

95.6 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

OE 

4500 

95.7 

95.9 

96.0 

96.0 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

OB 

4000 

96.6 

96.8 

97.0 

97.1 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

OE 

3500 

97.0 

97.2 

97.5 

97.6 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

OE 

3000 

97.7 

98.0 

98.4 

98.5 

98.8 

98.8 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

OB 

2500 

97.8 

98.1 

98.5 

98.6 

98.9 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

OE 

2000 

98.2 

98.5 

98.9 

99.0 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

OE 

1800 

98.2 

98.5 

98.9 

99.0 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

OB 

1500 

98.2 

98.6 

99.1 

99.2 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

OE 

1200 

96.3 

98.7 

99.2 

99.4 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

1000 

98.3 

98.7 

99.2 

99.4 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

900 

98.3 

98.7 

99.2 

99.4 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

lOG.O 

100.0 

OB 

800 

98.3 

98.7 

99.2 

99.4 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

700 

98.3 

98.7 

99.2 

99.4 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

600 

98.3 

98.7 

99.2 

99.4 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

500 

98.3 

98.7 

99.2 

99.4 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

400 

98.3 

98.7 

99.2 

99.4 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

300 

98.3 

98.7 

99.2 

99.4 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

200 

98.3 

98.7 

99.2 

99.4 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

100 

98.3 

98.7 

99.2 

99.4 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

000 

98.3 

98.7 

99.2 

99.4 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  HOORR  OF  OWERVATIOIIS  930 
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oPBRnnie  uxiaicm  ’a* 
OSAFBnC,  ASHEVILLE  HC 


FERCBmASE  FHBQUEHCT  OF  OCCURRBRCE  OP  CBILIHO  VERSUS  VISIBILm 
FRQH  BOURLT  (»SERVAnOHS 


Boaicm  HUIBBR:  723865  SXAnOR  HMIB:  RELLI8  AFB/LAS  VBOAB  RV  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 


LST  TO  UlCt 

*  8 

MONTE: 

JAR 

HOURS: 

12-14 

CSILIM 

VISIBILITY  IR 

STATUTE  NILES 

IR 

OB 

OB 

OB 

OB 

OE 

OB 

OB 

GB 

OB 

QB 

6E 

OB 

6E 

GB 

GB 

OB 

PER 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

in  CEIL 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

CS  20000 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

OB 

18000 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

OS 

16000 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

OS 

14000 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

OB 

12000 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

OB 

10000 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

OB 

9000 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

08 

8000 

94.5 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

OB 

7000 

94.9 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

OB 

6000 

95.2 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

OB 

5000 

96.7 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

OR 

4500 

97.0 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

08 

4000 

97.2 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.4 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

OB 

3500 

97.5 

97.6 

97.6 

97.7 

97.7 

97.7 

97.8 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

OB 

3000 

98.5 

98.6 

98.7 

98.8 

98.8 

98.8 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

OB 

2500 

98.6 

98.7 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

08 

2000 

98.6 

98.7 

98.9 

99.0 

99.0 

99.1 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

08 

1800 

98.6 

98.7 

98.9 

99.0 

99.0 

99.1 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

OE 

1500 

98.6 

98.7 

98.9 

99.0 

99.0 

99.1 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

a 

1200 

98.9 

99.1 

99.4 

99.6 

99.7 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

ICO.O 

100.0 

OB 

1000 

98.9 

99.1 

99.4 

99.6 

99.7 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

900 

98.9 

99.1 

99.4 

99.6 

99.7 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

800 

98.9 

99.1 

99.4 

99.6 

99.7 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

700 

98.9 

99.1 

99.4 

99.6 

99.7 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

• 

600 

98.9 

99.1 

99.4 

99.6 

99.7 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

« 

500 

98.9 

99.1 

99.4 

99.6 

99.7 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

400 

98.9 

99.1 

99.4 

99.6 

99.7 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

300 

98.9 

99.1 

99.4 

99.6 

99.7 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

200 

98.9 

99.1 

99.4 

99.6 

99.7 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

100 

98.9 

99.1 

99.4 

99.6 

99.7 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

- 

000 

98.9 

99.1 

99.4 

99.6 

99.7 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOBtL  : 
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WBRKniK  LOCKnOH  ’A' 
aSAFBIAC.  ASBBVILU  AC 


PKACBtrEASB  FREQUBIICT  CP  OCCURREMCB  OP  CBIUHO  VERSUS  VISIBILITIT 
FBCN  BOURLT  CBSERVATIONS 


STKnOII  mMBBRl  723865  SXRTIOR  NAME:  KELLIS  APB/LAS  VEGAS  HV  PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 


LST  TO  UIC: 

*  8 

Mans: 

JAR 

HOURS: 

15-17 

CEILim 

visiBiLirr  IK 

nAiim 

MILES 

IK 

OB 

OB 

GB 

GB 

OB 

OB 

OE 

OB 

OB 

OB 

GB 

OB 

GB 

GB 

GB 

GB 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

■0  CSIL 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

6B  20000 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

6B 

18000 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

OB 

16000 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

08 

14000 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

OE 

12000 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

OB 

10000 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

OK 

9000 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

OE 

8000 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

OB 

7000 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

OK 

6000 

95.3 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

OB 

5000 

96.7 

96.8 

96.8 

96.8 

96.9 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

OB 

4500 

97.2 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

OB 

4000 

97.4 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

OB 

3500 

97.6 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

OB 

3000 

98.1 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

OB 

2500 

98.4 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

OB 

2000 

98.7 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

OB 

1000 

98.7 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

OB 

1500 

98.7 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

OB 

1200 

98.7 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

1000 

98.7 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

900 

98.7 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

a 

800 

98.7 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

700 

98.7 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

600 

98.7 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

500 

98.7 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

400 

98.7 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

300 

98.7 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

200 

98.7 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

100 

98.7 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

000 

98.7 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

930 
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CPBRnnO  LOCATIOR  'A* 
nWFBEM,  ASHBVILLB  HC 


PBRCBnAOB  FBBQUBICr  OP  OCCURRBICS  OP  CSILIlia  VBBSUS  VISIBILITT 
PKM  BOURLT  OeSKRVATIORS 


sncnoil  HUIBBR:  723865  BOaiOK  in»:  HBUIS  AFB/LAS  VEGAS  EV  PERIOD  OP  REOOR}:  OCT  81  -  SEP  91 


LST  TO  UTC: 

+  8 

MONIH: 

JAR 

BOORS: 

18-20 

CBILIRO 

visiBiLm  n 

SZAXUn  MILBS 

1 

n 

OB 

OB 

OB 

GB 

OB 

os 

OB 

GB 

OB 

OB 

OB 

GB 

OB 

GB 

OB 

GB 

PEET  I 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

EO  CEIL 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

OB 

20000 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

GB 

18000 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

QB 

16000 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

OB 

14000 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

OB 

12000 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

GB 

10000 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

QB 

9000 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

GB 

8000 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

GB 

7000 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

GB 

6000 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

OB 

5000 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

OB 

4500 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

m 

4000 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

6B 

3500 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

CB 

3000 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

GB 

2500 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GB 

2000 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

OB 

1800 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GB 

1500 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

« 

1200 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

1000 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

900 

99.6 

99.7 

99,7 

99.7 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

800 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

700 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

600 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

500 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

400 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

300 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100  0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

200 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

100 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOm,  EOmR  OP  OB8IRVWIOH8  930 
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ORmnM  uxmoK  -a* 
osARXAc,  tumnhu  mc 


PBRCBAXAeB  FHIQUKMCT  OT  OOCUiWKIICB  OF  CBIURO  VERSUS  VISIBILITT 
not  BOURLT  OBSRRVmORS 


snnoa  HIMBBR:  723865  8CHTI0R  lUMBl  RELLIS  AFB/LAS  VEOAS  IIV  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 


LST  TO  UTCl 

1  *  8 

MGHlBl 

JAR 

SOURS: 

21-23 

CEIUBB 

VISIBILITT  IR 

STATUTE 

MILES 

IR 

OB 

OE 

at 

OB 

OB 

OB 

OB 

OE 

OE 

6B 

GB 

GB 

OB 

GE 

OB 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

RO  CEIL 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

OB 

20000 

85.3 

05.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

OE 

18000 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86,2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

OE 

16000 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87,7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

OB 

14000 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

OR  12000 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

OE 

10000 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

OB 

9000 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

OE 

8000 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

OB 

7000 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96,7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

OB 

6000 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

OB 

5000 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97,4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

OE 

4500 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

OB 

4000 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

OE 

3500 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

OB 

3000 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99,7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

OE 

2500 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

OB 

2000 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

OB 

1800 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

OB 

1500 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

at 

1200 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

1000 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

900 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

800 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

700 

99.9 

99.9 

.00.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

600 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

500 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

400 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

300 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

200 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

100 

99.9 

99.9 

100.» 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

000 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  HUMBER  OF  OB8BRVATIOM  930 
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U8APE11U:/D8— 92/283  -  Paga  187 


orawriHO  uocxncm  *a* 

OSAFIXMC,  ASHBVILLB  RC 


PKHCBHmgB  FRBQUHICr  OF  OCCURRBRCB  OP  CSILIRO  VBRSUS  VISIBILm 
FBCH  BOURLT  OBSBRVAnCHS 


saaim  IHIWBR:  723S6S  stkiion  nuc:  hellis  afb/las  ve«us  hv 

LST  TO  UTC:  *  8 


PBSIOO  of  RBCCWD:  OCT  81  -  SEP  91 
MQHTB:  JM  BOUIB:  ALL 


CEILnO 

a 

PER 

1  CB 

1  ’ 

GB 

6 

OB 

5 

GB 

4 

VISIBILITr  IE  STATUTE 

OE  OB  6E  CB 

3  21/2  2  1  1/2 

NILBS 

OB 

1  1/4 

OB 

1 

OB 

3/4 

OB 

5/8 

6S 

1/2 

GE 

3/8 

6E 

1/4 

GB 

0 

RO  CEIL 

75.6 

75.6 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

CE  20000 

84.0 

84.0 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

OB 

18000 

84.9 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

OE  16000 

85.8 

85.8 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

GB  14000 

89.3 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

OB 

12000 

91.5 

91.6 

91.6 

91.6 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

OB 

10000 

92.7 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

CB 

9000 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

OB 

8000 

94.7 

94.8 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

CB 

7000 

95.3 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

OB 

6000 

95.8 

95.9 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

CB 

5000 

96.8 

96.9 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

OB 

4500 

97.1 

97.2 

97.3 

97.3 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

OB 

4000 

97.5 

97.6 

97.8 

97.8 

97.8 

97.6 

97.8 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

CB 

3500 

97.9 

98.0 

98.2 

98.2 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

CB 

3000 

98.5 

98.6 

98.9 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

OB 

2500 

98.7 

98.8 

99.1 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

CB 

2000 

98.9 

99.1 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

CB 

1800 

98.9 

99.1 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

CB 

1500 

99.0 

99.2 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

CB 

1200 

99.1 

99.3 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

CB 

1000 

99.1 

99.3 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

CB 

900 

99.1 

99.3 

99.6 

99.7 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

CB 

800 

99.1 

99.3 

99.6 

99.7 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

CB 

700 

99.1 

99.3 

99.7 

99.7 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

JOO.O 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

CB 

600 

99.1 

99.3 

99.7 

99.7 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

CB 

500 

99.1 

99.3 

99.7 

99.7 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

CB 

400 

99.1 

99.3 

99.7 

99.7 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

CB 

300 

99.1 

99.3 

99.7 

99.7 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

200 

99.1 

99.3 

99.7 

99.7 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

100 

99.1 

99.3 

99.7 

99.7 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

CB 

000 

99.1 

99.3 

99.7 

99.7 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

7440 
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U8APETAC/DS— 92/283  -  Pag*  188 


asmKran  locmom  *a* 
uawsrac,  unviLut  rc 


PBRCBirrAOB  FRBQUSIICT  OF  OCCURHEMCE  OF  CEILIHO  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIOHS 


SXItnOR  maOER:  723865  SranOH  lUME:  HELLIS  AFB/LRS  VEOKS  RV 

LST  TO  UIC:  *  8 


PERIOD  OP  REOOnO:  OCT  81  -  SEP  91 
HORTH:  FEB  HOURS:  00-02 


CEILIRB 

IH 

FEET 

OE 

7 

OB 

6 

GB 

5 

GB 

4 

GB 

3 

VISIBILITY  IR 

GE  GB 

2  1/2  2 

SmUTB 

OB 

1  1/2 

HILBS 

08 

1  1/4 

OE 

1 

GS 

3/4 

GB 

5/8 

GB 

1/2 

GB 

3/6 

08 

1/4 

GB 

0 

RO  CEIL 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

OE 

20000 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

OR 

18000 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

6E 

16000 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

6E 

14000 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

OE 

12000 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

6B 

10000 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

OB 

9000 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

6B 

8000 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

OB 

7000 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

OR 

6000 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

OB 

5000 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

OB 

4500 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

OB 

4000 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

OE 

3500 

98.8 

98.8 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

OB 

3000 

99.1 

99.1 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

OB 

2500 

99.3 

99.4 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

OB 

2000 

99.3 

99.4 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

OB 

1800 

99.3 

99.4 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

OB 

1500 

99.4 

99.5 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

1200 

99.4 

99.5 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

1000 

99.4 

99.5 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

900 

99.4 

99.5 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

800 

99.4 

99.5 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

700 

99.4 

99.5 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

600 

99.4 

99.5 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

500 

99.4 

99.5 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

400 

99.4 

99.5 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

300 

99.4 

99.5 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

200 

99.4 

99.5 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

i 

100 

99.4 

99.5 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

000 

99.4 

99.5 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TODtL  RUHBER  OF  OBSERVATIORS  846 
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omwnm  uxamai  -a* 
nsAFBrac,  ASaSVILLB  K 


PERCBmAOB  FRBQUBRCr  OF  OCCUKRBICB  OP  CBI1.IHO  VERSUS  VISIBILITY 
FBOM  BOURLT  OBSERVATIOHS 


SEKtlOH  mWER:  723B6S  SmiOR  HMO:  KELLIS  AFB/LAS  VBQAS  RV 

LST  ID  UlCt  +  8 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
HOHIB:  FEB  HOURS:  03-05 


CEILIRQ 

n 

FEET 

GE 

7 

GB 

6 

GE 

5 

GE 

4 

OB 

3 

VI8IBILITT  IH 

OS  GB 

2  1/2  2 

81»IU1B 

GB 

1  1/2 

MILBS 

OB 

1  1/4 

OR 

1 

OB 

3/4 

OB 

5/8 

OB 

1/2 

GB 

3/8 

GB 

1/4 

GB 

0 

MO  CBIL 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.5 

74.5 

OE 

20000 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.4 

84.4 

OE 

18000 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.5 

85.5 

GE 

16000 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.5 

86.5 

GE 

14000 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.1 

90.1 

12000 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.5 

91.5 

GE 

10000 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.1 

92.1 

OE 

9000 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.9 

92.9 

GS 

8000 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.4 

95.4 

GE 

7000 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.6 

95.6 

OB 

6000 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.6 

96.6 

GE 

5000 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.9 

97.9 

GE 

4500 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.3 

98.3 

GE 

4000 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.9 

98.9 

GE 

3500 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.9 

98.9 

GE 

3000 

99.9 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

GE 

2500 

99.6 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

GE 

2000 

99.6 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

GE 

1800 

99.6 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

OE 

1900 

99.6 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

GE 

1200 

99.6 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

OE 

1000 

99.6 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

OE 

900 

99.6 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

OE 

800 

99.6 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

GE 

700 

99.6 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

600 

99.6 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

08 

500 

99.6 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

08 

400 

99.6 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

GE 

300 

99.6 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

GE 

200 

99.6 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

OE 

100 

99.6 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

- 

000 

99.6 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

lOnL  HUMBER  OT  OBSERVHIIORS  846 
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USAFETAC/DS~92/283  -  Paga  190 


omwniia  locmoH  ’a* 
USAFBIAC,  Asmvnu  RC 


PERCBRXASB  FREQUBRCY  OP  OCCURRBHCB  GP  CBILIHG  VERSUS  VISIBIUTY 
FRCM  BOURLT  OBSBRVKTIORS 

SBtnOR  RODBR:  723865  STATICR  HMffi:  RELLIS  AFB/LAS  VBtSkS  RV  PERIOD  OF  RECCffiD:  OCT  81  -  SEP  91 

L8T  TO  UIC:  +  8  MORIB:  FEB  HOURS:  06-08 


CEILIin 

IR 

PER 

OB 

7 

OB 

6 

SB 

5 

OB 

4 

SB 

3 

VISIBILITT  IR 

SB  (S 

2  1/2  2 

RAnnx 

OB 

1  1/2 

MILES 

GB 

1  1/4 

GB 

1 

GB 

3/4 

OB 

5/0 

GB 

1/2 

GB 

3/8 

GB 

1/4 

GB 

0 

RO  CEIL 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

OB  20000 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

OB 

18000 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

OB 

16000 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

OB 

14000 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

OB 

12000 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

OB 

10000 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

OB 

9000 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

OB 

8000 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

OB 

7000 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

OB 

6000 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

OB 

5000 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

OB 

4500 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

OB 

4000 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

OB 

3500 

98.8 

98.8 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

OB 

3000 

99.4 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

OB 

2500 

99.5 

99.5 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

OB 

2000 

99.5 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

1800 

99.5 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

1500 

99.5 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

1200 

99.5 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

1000 

99.5 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

900 

99.5 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

800 

99.5 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

700 

99.5 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

600 

99.5 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

500 

99.5 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

400 

99.5 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

300 

99.5 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

200 

99.5 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

100 

99.5 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

000 

99.5 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOratL  RWOn  OP  OaSERVAnORS  846 


D  -  2  -  12 


USAFBTAC/D8~92/283  -  Pag*  191 


onnwTiRG  uxxnai  ’a* 
usAFBinc,  asukvillb  ir 


PERCBAIASB  FREQUEHCT  OF  OCCUBRBICB  OF  CBILIRO  VEBSUS  VISIBILITI 
FKM  BOURLT  OBSBRVAnONS 


SXmOM  inilBBR:  723865  STAXIOH  RAMB:  IIEU.IS  AFB/US  VEGAS  RV  PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 


LSI  TO  UIC: 

*  8 

MORIH: 

FEB 

BOUFS: 

09-11 

CBILIR8 

visiBiLiry  HI 

STATUTE  MILES 

IR 

OB 

GE 

GE 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

<3E 

GE 

OR 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

RO 

CBII. 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

6E 

20000 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

GS 

18000 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81-7 

81.7 

81.7 

08 

16000 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

GE 

14000 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

OB 

12000 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

68 

10000 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

GS 

9000 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

GS 

8000 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

G8 

7000 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

GS 

6000 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

GE 

5000 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

97.0 

97.0 

37.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97  .0 

97.0 

GS 

4500 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

08 

4000 

97.4 

97.4 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

GE 

3500 

97.9 

97.9 

98.0 

98.0 

98.1 

98.1 

98.1 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

GS 

3000 

98.7 

98.8 

98.9 

98.9 

99.1 

99.1 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

GS 

2500 

98.8 

98.9 

99.2 

99.2 

99.3 

99.3 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

08 

2000 

98.9 

99.2 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

08 

1800 

98.9 

99.2 

99.4 

99.5 

99.6 

99.6 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

08 

1500 

98.9 

99.2 

99.4 

99.5 

99.6 

99.6 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

08 

1200 

98.9 

99.2 

99.4 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

G8 

1000 

98.9 

99.2 

99.4 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

900 

98.9 

99.2 

99.4 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

800 

98.9 

99.2 

99.4 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

700 

98.9 

99.2 

99.4 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

600 

98.9 

99.2 

99.4 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

500 

98.9 

99.2 

99.4 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

400 

98.9 

99.2 

99.4 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

300 

98.9 

99.2 

99.4 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

G8 

200 

98.9 

99.2 

99.4 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

100 

98.9 

99.2 

99.4 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

000 

98.9 

99.2 

99.4 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

lOnU  RUMBER  OF  OBSERVATIORS  846 
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USAFETAC/DS— 92/283  -  Paga  192 


oPKmTiiia  uxxrioii  *a* 
USAFBXAC,  ASHBVIUX  RC 


PBRCBRIMOB  FREQUBWCY  OP  OCCURREHCB  OF  CKILIHG  VERSUS  VISIBILITX 
FROM  BOURLT  CBSERyKTIORS 


SranOH  RIMBBR:  723865  STHTIOH  RMfR:  HBLLIS  AFB/US  VBOAS  RV 

LST  TO  UIC:  *  8 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MGRIH:  FEB  BOORS:  12-14 


CEILIRO 

IR 

FEET 

GB 

7 

GB 

6 

GB 

5 

GB 

4 

a 

3 

VISIBILITT  IR  STATUTE  MILES 
OE  GB  GB  OS 

21/2  2  1  1/2  1  1/4 

GB 

1 

GB 

3/4 

GB 

5/8 

QB 

1/2 

OE 

3/8 

GB 

1/4 

GB 

0 

RO  CEIIi 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.3 

66.3 

66.4 

66.4 

6B  20000 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.6 

79.6 

79.7 

79.7 

6E 

18000 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.6 

81.6 

81.7 

81.7 

OE 

16000 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.2 

83.2 

83.3 

83.3 

OB 

14000 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.6 

86.6 

86.8 

86.8 

OE 

12000 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.8 

88.8 

88.9 

88.9 

OB 

10000 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.4 

91.4 

91.5 

91.5 

OB 

9000 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.7 

91.7 

91.8 

91.8 

OB 

8000 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.6 

94.6 

94.7 

94.7 

OB 

7000 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.8 

94.8 

94.9 

94.9 

OE 

6000 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.5 

95.5 

95.6 

95.6 

OB 

5000 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.8 

96.8 

96.9 

96.9 

OB 

4500 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

97.0 

97.0 

97.2 

97.2 

OE 

4000 

97.8 

97.8 

97.9 

97.9 

97.9 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.1 

98.1 

98.2 

98.2 

QM 

3500 

97.8 

97.8 

98.0 

98.0 

98.0 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.2 

98.2 

98.3 

98.3 

OB 

3000 

98.2 

98.2 

98.6 

98.6 

98.6 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.8 

98.8 

98.9 

98.9 

OB 

2500 

98.5 

98.5 

98.8 

98.8 

98.8 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

99.1 

99.1 

99.2 

99.2 

OE 

2000 

98.8 

98.8 

99.3 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

OB 

1800 

98.8 

98.8 

99.3 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

OB 

1500 

98.8 

98.8 

99.3 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

OB 

1200 

98.9 

98.9 

99.4 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

OB 

1000 

98.9 

98.9 

99.4 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

OB 

900 

98.9 

98.9 

99.4 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

OB 

800 

98.9 

98.9 

99.4 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

OE 

700 

98.9 

98.9 

99.4 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

OE 

600 

98.9 

98.9 

99.4 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

OB 

500 

98.9 

98.9 

99.4 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

rn 

400 

98.9 

98.9 

99.4 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

OE 

300 

98.9 

98.9 

99.4 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

OB 

200 

98.9 

98.9 

99.4 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

OB 

100 

98.9 

98.9 

99.4 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

OB 

000 

98.9 

98.9 

99.4 

99.6 

99.6 

99.8 

99.0 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

TDXM.  RUMBER  OF  OBSBRVRTIOHS  846 
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USWBraC/DS~92/283  -  Pag*  193 


orawrnra  locmoH  *a* 

USAFRAC,  ASBKVIU,B  HC 


PRHLMTAOB  PREQUBIOr  OP  OCCUIStBRCB  OP  CBILIAO  VBBSUS  VISIBILITY 
PRQH  HOURLY  C«SBRVATIGRS 


HTCIOH  mmBR:  723865  8XRTI0R  RAHBl  HKLLIS  APB/LAS  VBQAS  RV  PBRICO  OP  RBCORD:  OCT  61  -  SEP  91 


L8T  VD  UXC: 

*  8 

MORIBr 

FEB 

BOURS: 

15-17 

CRniHC 

VISIBILITY  IR 

8TATUIB  MILES 

IR 

OR 

OR 

OB 

OB 

OB 

OB 

OB 

SB 

SB 

GS 

OB 

OB 

OE 

QE 

6E 

GE 

PER 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

BO  CRIL 

65.2 

65.2 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

CB  20000 

79.7 

79.7 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

6B 

18000 

81.2 

81.2 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

es 

16000 

82.5 

82.5 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

OR 

14000 

86.2 

86.2 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

m 

12000 

89.5 

89.5 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

eg 

10000 

91.1 

91.1 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

eg 

9000 

92.0 

92.0 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

eg 

8000 

94.7 

94.7 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

eg 

7000 

95.4 

95.4 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

eg 

6000 

95.9 

95.9 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

eg 

5000 

96.6 

96.6 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

eg 

4500 

96.8 

96.8 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

eg 

4000 

97.5 

97.5 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

eg 

3500 

97.5 

97.5 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

eg 

3000 

98.0 

98.0 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

eg 

2500 

98.3 

98.3 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

eg 

2000 

98.5 

98.5 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

eg 

1800 

98.8 

98.8 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

OB 

1500 

98.9 

98.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

1200 

98.9 

98.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OR 

1000 

98.9 

98.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OR 

900 

98.9 

98.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OR 

800 

98.9 

98.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OR 

700 

98.9 

98.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OR 

600 

98.9 

98.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OR 

500 

98.9 

98.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OR 

400 

98.9 

98.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OR 

300 

98.9 

98.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OR 

200 

98.9 

98.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OR 

100 

98.9 

98.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OR 

000 

98.9 

98.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

lOraL  HUmR  OP  CBSBRVXtlORS  846 
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USAPRAC/DS~93/383  -  Pmgm  194 


oramnin  LocmoR  *a* 

OSAFBTkC.  ASBKVILLB  RC 


PBHCBmASB  FRSgUBRCT  OF  OCCURRBIICB  OF  CEILIHG  VERSUS  VISIBILITI 
FROM  BOURLT  OBSBRVMIOIIS 

SDUnOII  imiBBR:  723865  StATIOR  IIAKBs  RELtlS  AFB/LKS  VEOS  RV  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LSI  TO  UIC:  *  8  MORTH:  FEB  SOURS:  18-20 


CEILIHB 

IR 

FEET 

GB 

7 

OB 

6 

OB 

5 

OB 

4 

GE 

3 

VISIBILITI  IR 

OE  OB 

2  1/2  2 

STB3DIB 

GB 

1  1/2 

HILBS 

OR 

1  1/4 

OB 

1 

GB 

3/4 

GB 

5/8 

GB 

1/2 

GB 

3/8 

OB 

1/4 

GB 

0 

HO  CEIL 

74.1 

74.1 

74.1 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

OE 

20000 

83.1 

83.1 

83.1 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

eE 

18000 

84.8 

84.8 

84.8 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

GE 

16000 

85.9 

85.9 

85.9 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

GB 

14000 

88.4 

88.4 

88.4 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

GE 

12000 

90.1 

90.1 

90.1 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

GE 

10000 

91.5 

91.5 

91.5 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

GE 

9000 

92.1 

92.1 

92.1 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

GE 

8000 

94.7 

94.7 

94.7 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

GE 

7000 

95.5 

95.5 

95.5 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

GE 

6000 

96.1 

96.1 

96.1 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

OE 

5000 

96.6 

96.6 

96.8 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

OS 

4500 

97.5 

97.5 

97.8 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

GE 

4000 

98.6 

98.6 

98.8 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

OB 

3500 

98.7 

98.7 

98.9 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

OE 

3000 

98.8 

98.8 

99.1 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

OB 

2500 

99.1 

99.1 

99.3 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GE 

2000 

99.2 

99.2 

99.4 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

OB 

1800 

99.2 

99.2 

99.4 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

OE 

1500 

99.2 

99.2 

99.4 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

OB 

1200 

99.2 

99.3 

99.5 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

1000 

99.2 

99.3 

99.5 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

900 

99.2 

99.3 

99.5 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

800 

99.2 

99.3 

99.5 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

700 

99.2 

99.3 

99.5 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

600 

99.2 

99.3 

99.5 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

500 

99.2 

99.3 

99.5 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

400 

99.2 

99.3 

99.5 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

300 

99.2 

99.3 

99.5 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

200 

99.2 

99.3 

99.5 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

100 

99.2 

99.3 

99.5 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

000 

99.2 

99.3 

99.5 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TODO.  RWBER  OF  0B8BRVATI0H8  846 
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orawrnra  iocktioii  ’a* 

aSAraXMC,  ASBBVIUB  RC 


FBHCaRTAOB  FRBQUSRCT  OP  OCCUIWBICB  OF  CXILUO  VERSUS  VISIBILITY 
FBOH  KXIRLT  0B8ERVATIC1IS 


SXMnOR  IIWBKR:  723865  SXKnOII  IIAMBt  KELLIS  AFBAAS  VBOAS  RV 

LST  TO  UTC:  *  8 


PBBIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
imiH:  PEB  HOURS:  21-23 


CBILIIK 

n 

FEET 

OE 

7 

08 

6 

OE 

5 

OE 

4 

OE 

3 

VISIBILITY  IR 

08  08 

2  1/2  2 

STATUTE  MILES 
08  GB 

1  1/2  1  1/4 

OB 

1 

6B 

3/4 

GB 

5/8 

GB 

1/2 

GB 

3/8 

GB 

1/4 

GB 

0 

HO  CEIL 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

08  20000 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

08  18000 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

08  16000 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

08 

14000 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

08 

12000 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

08 

10000 

92.9 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

GB 

9000 

93.6 

93.7 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

08 

8000 

95.3 

95.4 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

08 

7000 

96.2 

96.3 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

6000 

96.3 

96.5 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

08 

5000 

97.2 

97.3 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

08 

4500 

97.5 

97.6 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

08 

4000 

98.1 

98.2 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

08 

3500 

98.3 

98.5 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

08 

3000 

98.7 

98.8 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

08 

2500 

99.3 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

68 

2000 

99.3 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

68 

1800 

99.3 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

68 

1500 

99.4 

99.5 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

* 

1200 

99.5 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

1000 

99.5 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

900 

99.5 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

800 

99.5 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

700 

99.5 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

a 

600 

99.5 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

500 

99.5 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

400 

99.5 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

300 

99.5 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

200 

99.5 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

100 

99.5 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

» 

000 

99.5 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  HUMBER  OF  OBSBRVRTIORB  846 
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onmnHG  locmoH  *a* 
USAFKnC,  ASaSVILU  RC 


PERCEmnSR  FRBOUEWCr  OP  OOCURBCTCK  CP  CBILIIK  VERSUS  VISIBILITT 
PRCM  BCURLT  GBSKRVniOnS 

SraXIOR  mMBKRt  723065  SWriOH  lUKB:  RELLIS  JSFB/US  VBQAS  RV  PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

L8T  TO  UIC:  *  8  HCRTB:  FEB  HOURS:  ALL 


CBILIRS 

IR 

FEET 

1  ^ 

1  7 

OB 

6 

GE 

5 

OE 

4 

GE 

3 

VISIBILITT  IR  STATUTE 

OE  08  OE 

2  1/2  2  1  1/2 

MILES 

OB 

I  1/4 

OB 

1 

GB 

3/4 

OB 

s/8 

OB 

1/2 

OB 

3/8 

OB 

1/4 

OB 

0 

RO  CBIL 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

GB 

20000 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

SB 

18000 

83.3 

83.3 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.5 

83.5 

CE 

16000 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

OB 

14000 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

OE 

12000 

90.1 

90.1 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.3 

90.3 

OB 

10000 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

OE 

9000 

92.4 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

6B 

8000 

94.8 

94.8 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

95.0 

95.0 

OE 

7000 

95.3 

95.3 

95.3 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.5 

95.5 

OE 

6000 

96.1 

96.1 

96.1 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.3 

96.3 

OB 

5000 

97.1 

97.1 

97.2 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

OE 

4500 

97.5 

97.5 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

OE 

4000 

98.2 

98.2 

98.3 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

OB 

3500 

98.3 

98.3 

98.5 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.v> 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.7 

98.7 

OB 

3000 

98.8 

98.8 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

OB 

2500 

99.1 

99.1 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

OE 

2000 

99.1 

99.2 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

n 

1800 

99.2 

99.3 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

OE 

1500 

99.2 

99.3 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

9'*. 9 

99.9 

OB 

1200 

99.3 

99.4 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

1000 

99.3 

99.4 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

900 

99.3 

99.4 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

10^.0 

100.0 

100.0 

OB 

800 

99.3 

99.4 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

IJO.O 

100.0 

100.0 

OE 

700 

99.3 

99.4 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

600 

99.3 

99.4 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

500 

99.3 

99.4 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

400 

99.3 

99.4 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

300 

99.3 

99.4 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

200 

99.3 

99.4 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

iro  0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

100 

99.3 

99.4 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

000 

99.3 

99.4 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  RUMBER  OP  OBSBRVATIOBS  6768 
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cmumiio  Loamai  *a* 
vamac,  ashbviiu  rc 


FBRCXmMB  FREQUHICr  OP  OCCUBRBICB  OF  CEILIHO  VERSUS  VISIBUITy 
FROH  ilOURl.1  OBSERVKRGHS 


SXniOII  RUMBBRt  723865  RniOR  RMSi  RELLIS  AFB/LMB  V8QAS  RV 

LST  TO  UICl  *  8 


PBRICO  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MOHIH:  MAR  HOURS:  00-02 


CBILnfO 

III 

FBR 

OK 

7 

OB 

6 

01 

5 

OB 

4 

OB 

3 

visiBiLiTr  n 

aa  01 

2  1/2  2 

8XATUIB  MILES 

01  01 

1  1/2  1  1/4 

OS 

1 

OB 

3/4 

GB 

5/s 

OB 

1/2 

08 

3/8 

OB 

1/4 

OB 

0 

■0  CEIL 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

CB  20000 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

QB 

18000 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

01 

16000 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

01 

14000 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

G1 

12000 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

m 

10000 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

01 

9000 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

01 

8000 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

01 

7000 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

QB 

6000 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

01 

5000 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

BB 

4500 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

CB 

4000 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

a 

3500 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

01 

3000 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

01 

2500 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

01 

2000 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

01 

1800 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

01 

1500 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

01 

1200 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

01 

1000 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

01 

900 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

800 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

700 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

01 

600 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

01 

500 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

01 

400 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

6B 

300 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

01 

200 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

01 

100 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1.00.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

• 

000 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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omnnm  ucxnoii  *a* 
ususnc.  AsannuB  rc 


PBRCEIIXMB  ntagUBRCT  GF  OCCURRDKB  OF  CBILIHO  VERSUS  VISIBILITIT 
FROM  BOURLT  OBSXRVATIOHS 


SntnOR  inJMBER:  723665  SIATIOH  RAKE:  RRLLI8  AFB/LAS  VBOAS  RV 

LST  TO  UIC:  +  8 


PERIOD  GF  REGGRD:  OCT  81  -  SEP  91 
MCHIBt  MAR  HOURS:  03-05 


CEILIRO 

IR 

PEBT 

08 

7 

OB 

6 

08 

5 

OB 

4 

SB 

3 

VISIBILITT  IR 

OB  08 

2  1/2  2 

8IAXUIB 

SB 

1  1/2 

MILES 

GB 

1  1/4 

SB 

1 

SB 

3/4 

SB 

5/8 

GS 

1/2 

GB 

3/8 

GB 

1/4 

GB 

0 

RO 

atn. 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

OB 

20000 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

OB 

18000 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.6 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

OB 

16000 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

OB 

14000 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

OB 

12000 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

OB 

10000 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

OB 

9000 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

OB 

8000 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

OB 

7000 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

OB 

6000 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

96.1 

98.1 

OB 

5000 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

OB 

4500 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

OB 

4000 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

OB 

3500 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

OB 

3000 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

OB 

2500 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

OB 

2000 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.0 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

OB 

1800 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

OB 

1500 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

1200 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

1000 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

900 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

800 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

700 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

600 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

500 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

400 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

300 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

200 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

100 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

m 

000 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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omwnHB  loamoR  *a* 
oamnc,  asbsviixx  hc 


VKHUUmCB  FRBgUOICT  OF  OCCUBSBICB  OP  CBILIIia  VEBStlS  VISIBILITY 
Fim  BOORLT  OBSKRVmaiS 


anaiom  mimmt  723865  anaicm  mis:  hbllis  afb/us  vsoas  sv 

LST  TO  VIC:  *  a 


PBRICO  OP  RBCOBO:  OCT  81  -  SEP  91 
mm:  MAR  HOURS:  06-08 


CBILIHe 

IH 

PER 

1  ^ 

1  7 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

VISIBILITT  IH  SniUIB 
GE  GE  GE  GE 

3  21/2  2  1  1/2 

MILES 

OS 

1  1/4 

at 

1 

OB 

3/4 

GE 

5/8 

OB 

1/2 

OB 

3/8 

GB 

1/4 

GB 

0 

m 

CEIL 

72.9 

72.9 

72.9 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.1 

73.1 

73.1 

GB 

20000 

83.0 

83.0 

83.0 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.2 

83.2 

83.2 

OB 

18000 

84.2 

84.2 

84.2 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.4 

84.4 

84.4 

GB 

16000 

85.6 

85.6 

85.6 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.8 

85.8 

85.8 

«B 

14000 

89.5 

89.5 

89.5 

89:6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.7 

89.7 

89.7 

GB 

12000 

91.7 

91.7 

91.7 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.9 

91.9 

91.9 

GE 

10000 

92.9 

92.9 

92.9 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.1 

93.1 

93.1 

CB 

9000 

93.3 

93.3 

93.3 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.5 

93.5 

93.5 

CB 

8000 

96.0 

96.0 

96.0 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.2 

96.2 

96.2 

CB 

7000 

96.1 

96.1 

96.1 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.3 

96.3 

96.3 

CB 

6000 

96.S 

96.9 

96.9 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.1 

97.1 

97.1 

GB 

5000 

97.7 

97.8 

98.0 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.2 

98.2 

98.2 

GB 

4500 

98.0 

98.3 

98.4 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.6 

98.6 

98.6 

GB 

4000 

98.0 

98.3 

98.4 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.6 

98.6 

98.6 

QE 

3500 

98.3 

98.6 

98.7 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.9 

98.9 

98.9 

BE 

3000 

98.6 

98.9 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

GB 

2500 

99.0 

99.4 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

GE 

2000 

99.0 

99.4 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

GB 

1800 

99.0 

99.4 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

GB 

1500 

99.0 

99.4 

99.5 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

GB 

1200 

99.0 

99.4 

99.5 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

1000 

99.0 

99.4 

99.5 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

900 

99.0 

99.4 

99.5 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

800 

99.0 

99.4 

99.5 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

700 

99.0 

99.4 

99.5 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

600 

99.0 

99.4 

99.5 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

500 

99.0 

99.4 

99.5 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

400 

99.0 

99.4 

99.5 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

300 

99.0 

99.4 

99.5 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

200 

99.0 

99.4 

99.5 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

* 

100 

99.0 

99.4 

99.5 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

99.0 

99.4 

99.5 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 
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onmniia  locnioH  ’a* 

DSAFRAC,  ASBBVILLB  HC 


PBRCSmAOB  FRIQUBICT  OF  OCCIIRRBIICB  OP  CEILIRO  VERSUS  VISIBILITT 
FROM  BaURLT  OBSERVATIORS 


SIKIIOR 


723865  SIKnOM  lUMB:  RELLIS  AFB/LAS  VEOAB  RV 
L8T  TO  UTCl  *  a 


PERIOD  OF  RBCORO:  OCT  81  -  SEP  91 
MCRTH;  MAR  BOURS:  09-11 


CSIURB 

IR 

FEET 

08 

7 

OE 

6 

08 

5 

OB 

4 

OB 

3 

visiBiLirr  IR 

OE  OB 

2  1/2  2 

STATOTB 

OB 

1  1/2 

MILES 

OB 

1  1/4 

OB 

1 

GB 

3/4 

OB 

5/8 

OE 

1/2 

GB 

3/8 

OB 

1/4 

OE 

0 

RO 

CEIL 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

6B 

20000 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

«>E 

18000 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

6E  16000 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

OE 

14000 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

SE 

12000 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

SE  10000 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

SE 

9000 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

OE 

8000 

95.9 

95.9 

96.0 

96.0 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

OE 

7000 

96.3 

96.3 

96.6 

96.6 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

OE 

6000 

97.1 

97.1 

97.3 

97.3 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

OE 

5000 

97.7 

97.7 

98.1 

98.1 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

OE 

4500 

97.7 

98.0 

98.3 

98.3 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

08 

4000 

98.2 

98.4 

98.7 

98.7 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

CB 

3500 

98.4 

98.6 

98.9 

98.9 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

OE 

3000 

98.4 

98.6 

98.9 

98.9 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

OE 

2500 

98.5 

98.7 

99.0 

99.0 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

OE 

2000 

98.6 

98.8 

99.1 

99.1 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

OE 

1800 

98.6 

98.8 

99.1 

99.1 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

OE 

1500 

98.6 

98.8 

99.1 

99.1 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

OE 

1200 

98.8 

99.0 

99.4 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

OE 

1000 

98.8 

99.0 

99.4 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

900 

98.8 

99.0 

99.4 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

800 

98.8 

99.0 

99.4 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

700 

98.8 

99.0 

99.4 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

500 

98.8 

99.0 

99.4 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

500 

98.8 

99.0 

99.4 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

400 

98.8 

99.0 

99.4 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

300 

98.8 

99.0 

99.4 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

300 

98.8 

99.0 

99.4 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

100 

98.8 

99.0 

99.4 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

000 

98.8 

99.0 

99.4 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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OPEMSnia  lOCKTIOR  'A* 
OSAnXMC,  ASBBVIU.B  hc 


PKRCBIITAGB  FREgUSNCT  OF  OCCUIOIEHCS  OF  CBILIRO  VERSOS  VISIBILITY 
FRQH  HOURLY  OBSERVRnORS 

STKTTOH  mimBR:  723865  STUIOH  HRMBl  HELLIS  AFB/LAS  VEOAS  HV  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  *  8  MOUTH:  MRR  BOORS:  12-14 


CBILIHQ 

IH 

FEET  1 

1  68 

1  7 

68 

6 

68 

5 

GB 

4 

VISIBILITY  IH  STATUTE  HILES 
6B  CE  OB  GE  OE 

3  21/2  2  1  1/2  1  1/4 

GE 

1 

GB 

3/4 

OE 

5/8 

OB 

1/2 

OE 

3/8 

GE 

1/4 

GB 

0 

HO 

CEIL 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

68 

20000 

EH 

EH 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

ESI 

ESI 

81.8 

81.8 

81.8 

ml 

81.8 

81.8 

81.8 

68 

18000 

ESI 

ISEI 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

ESI 

139 

82.9 

82.9 

mm 

82.9 

82.9 

68 

16000 

Isa 

isa 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

isa 

isa 

84.2 

84.2 

isa 

84.2 

84.2 

68 

14000 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

68 

12000 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

68 

10000 

90.9 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91,1 

91.1 

91.1 

68 

9000 

91.2 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

68 

8000 

93.6 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

GB 

7000 

95.4 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

68 

6000 

97,5 

97.6 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

68 

5000 

98.3 

98.4 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

CB 

4500 

98.3 

98.4 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

68 

4000 

98.4 

98.5 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

68 

3500 

98.5 

98.6 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

68 

3000 

98.8 

98.9 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

68 

2500 

98.9 

99.0 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

68 

2000 

98.9 

99.0 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

68 

1800 

99.0 

99.1 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

68 

1500 

99.0 

99.1 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

m 

1200 

99.0 

99.1 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

68 

1000 

99.0 

99.1 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

68 

900 

99.0 

"9.1 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

QB 

800 

99.0 

99.1 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

68 

700 

99.0 

99.1 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

68 

600 

99.0 

99.1 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

68 

500 

99.0 

99.1 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

68 

400 

99.0 

99.1 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

68 

300 

99.0 

99.1 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

68 

200 

99.0 

99.1 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

68 

100 

99.0 

99.1 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

68 

000 

99.0 

99.1 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOIU  HOWER  ae  OBHEimaiORS  929 
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USRFETK/DS— 92/283  -  Paga  202 


OPKmniia  LOCmOH  *A*  PBRCBIfEMB  FREQUBnCY  OF  OCCURBBIICB  OP  CBILIRO  VERSUS  VISIBILITT 

USAFEBtC,  ASaEVIUB  RC  FRCM  HOURLY  OBSERVATIORS 


SXKnOR  HUMBER:  723865  STAnOR  HAHEt  HELLIS  AFB/LAS  VEOAS  HV 

LST  TO  UIC:  *  8 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
hCmS:  HAR  HOURS:  15-17 


CEILIHO 

IR 

FEET 

GB 

7 

OE 

6 

GB 

5 

6B 

4 

SB 

3 

VISIBILITT  IH  STATUTE 
OB  OS  OE 

2  1/2  2  1  1/2 

mLBS 

SB 

1  1/4 

OE 

1 

IX 

3/4 

QB 

5/8 

GB 

1/2 

OE 

3/8 

GB 

1/4 

GB 

0 

HO 

CEIL 

61.2 

61.4 

61.4 

61.5 

61.5 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

OB  20000 

79.1 

79.4 

79.4 

79.5 

79.5 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

OE 

18000 

81.0 

81.2 

81.2 

81.3 

81.3 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

OB 

16000 

81.3 

81.5 

81.5 

81.6 

81.6 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

OB 

14000 

85.2 

85.4 

85.4 

85.5 

85.5 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

OB 

12000 

86.5 

86.7 

86.7 

86.8 

86.8 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

OE 

10000 

89.0 

89.2 

89.2 

89.4 

89.4 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

OB 

9000 

89.5 

89.7 

89.7 

89.8 

89.8 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

OB 

8000 

94.1 

94.3 

94.3 

94.4 

94.4 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

OB 

7000 

96.2 

96.5 

96.5 

96.6 

96.6 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

OE 

6000 

97.7 

98.0 

98.0 

98.1 

98.1 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.3 

98.3 

98.3 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

OE 

5000 

98.3 

98.5 

98.5 

98.6 

98.6 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.8 

98.8 

98.8 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

OB 

4500 

98.4 

98.6 

98.6 

98.7 

98.7 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.9 

98.9 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

OB 

4000 

98.6 

98.8 

98.8 

98.9 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

OE 

3500 

98.6 

98.8 

98.8 

98.9 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

OB 

3000 

98.8 

99.0 

99.0 

99.1 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

OE 

2500 

98.8 

99.0 

99.0 

99.1 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

OB 

2000 

99.0 

99.2 

99.2 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

OE 

1800 

99.0 

99.2 

99.2 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

OE 

1500 

99.0 

99.2 

99.2 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

«*9.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

OE 

1200 

99.0 

99.2 

99.2 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

OB 

1000 

99.0 

99.2 

99.2 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.7 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

OB 

900 

99.0 

99.2 

99.2 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.7 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

OE 

800 

99.0 

99.2 

99.2 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.7 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

OB 

700 

99.0 

99.2 

99.2 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

600 

99.0 

99.2 

99.2 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

500 

99.0 

99.2 

99.2 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

>  5 

99.6 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

99.0 

99.2 

99.2 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

»9.6 

99.6 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

300 

99.0 

99.2 

99.2 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

200 

99.0 

99.2 

99.2 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

100 

99.0 

99.2 

99.2 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

000 

99.0 

99.2 

99.2 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  HUMBER  OP  OB8BRVATICR8  930 
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USAFETAC/DS— 92/283  -  Pag*  203 


OFERKrOra  lOCATIOM  'A* 
USAFKCAC,  ASBBVIU.B  RC 


PERCBITAGB  FREQUBHCT  OF  OCCURRBICB  OF  CBIl.niO  VBBSUS  VISIBILITY 
FROM  aOUBLY  OBSERVATIONS 


SXKriOH  HUMBER:  723865  STATIOH  RAHE:  HELLIS  AFB/LAS  VECAS  HV  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 


L8T  TO  UTC 

+  8 

MCHITH: 

MAR 

BOUBS: 

18-20 

CEILIMO 

VISIBILITY  IH 

STATUS 

MILES 

IH 

GB 

6B 

6E 

GB 

6B 

GB 

OE 

6B 

GB 

GE 

GB 

GB 

6E 

GB 

GE 

GB 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

HO  CEIL 

70.3 

70.3 

70.5 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

SE 

20000 

81.7 

81.7 

81.9 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

SB 

18000 

83.2 

83.2 

83.4 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

GB 

16000 

84.3 

84.3 

84.5 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

6B 

14000 

87.1 

87.1 

87.3 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

OB 

12000 

90.0 

90.0 

90.2 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

QB 

10000 

91.9 

91.9 

92.2 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

08 

9000 

92.7 

92.7 

92.9 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

GB 

8000 

95.8 

95.8 

96.0 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

GS 

7000 

97.4 

97.4 

97.6 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

08 

6000 

98.0 

98.0 

98.2 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

68 

5000 

98.5 

98.5 

98.7 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

68 

4500 

98.7 

98.7 

98.9 

99.C 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

68 

4000 

98.9 

98.9 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

GB 

3500 

98.9 

98.9 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

68 

3000 

99.1 

99.1 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

08 

2500 

99.1 

99.1 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

OB 

2000 

99.4 

99.4 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GB 

1800 

99.4 

99.4 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GB 

1500 

99.4 

99.4 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

1200 

99.4 

99.4 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

08 

1000 

99.5 

99.5 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

900 

99.5 

99.5 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

800 

99.5 

99.5 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

700 

99.5 

99.5 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

68 

600 

99.5 

99.5 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

^oo.o 

100.0 

i 

500 

99.5 

99.5 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

400 

99.5 

99.5 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

300 

99.5 

99.5 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

200 

99.5 

99.5 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1 

100 

99.5 

99.5 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

B 

000 

99.5 

99.5 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  HUMBER  OP  OBSERVniOHS  930 
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USAPETa..  'DS— 92/2*3  -  Fag*  204 


OPKmnilO  LOCKTIOR  ’A* 
USAFETAC,  ASBBVILLB  HC 


PERCBirrAGB  FRBQUBUCT  op  OCCURKBIICB  OF  CBILIHO  VERSUS  VISIBIUTP 
FROM  HOURLY  OBSERVATIORS 

STKnCH  HUMBER:  723865  STATIOR  HAME:  HELLIS  AFB/LAS  VEOAS  HV  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LSI  TO  UIC:  +  8  MOIRB:  MAR  HOURS:  21-23 


CEILIHO 

IR 

FEET 

CE 

7 

OE 

6 

OB 

5 

OB 

4 

OB 

3 

VISIBILITY  IH 

OB  OB 

2  1/2  2 

STAYVIB 

OB 

1  1/2 

MILBS 

OB 

1  1/4 

OB 

1 

GB 

3/4 

GB 

5/8 

OE 

1/2 

OB 

3/8 

OB 

1/4 

GB 

0 

no  CBXL 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

QB 

20000 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

CE 

18000 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

OE 

16000 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

6B 

14000 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

CE 

12000 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

CT 

10000 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

GB 

9000 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

CE 

8000 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

OB 

7000 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

OB 

6000 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

OB 

5000 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

CE 

4900 

99.8 

99.8 

99.8 

39.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

CE 

4000 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99  ' 

99.9 

99.9 

OB 

3500 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

CE 

3000 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

OB 

2500 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

CE 

2000 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

1800 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

CE 

1500 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

OB 

1200 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

OB 

1000 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

CE 

900 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

CE 

800 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

CE 

700 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

CE 

600 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

CE 

500 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100. 0 

100.0 

CE 

400 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

CE 

300 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

200 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

100 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

CE 

000 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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orawmio  uxATioii  *a* 

USAFEXMC,  ASHBVIUJ!  IK 


PBHuamCT  frequeucy  op  occurrshcb  of  cbiliro  versus  visibility 

FKM  BOURLT  OBSERVATIONS 


SIWIOR  HUHBER:  723S65  STATION  NAME:  NELLIS  AFB/LAS  VEGAS  RV 

LST  TO  UTCt  *  8 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
HORTB:  MAR  HOURS:  ALL 


CSILIRa 
IN  1 

FEET  1 

GB 

7 

GB 

6 

OB 

5 

08 

4 

VISIBILITr  IN  STATUTE 
GE  OB  OB  GB 

3  21/2  2  1  1/2 

MILES 

OB 

1  1/4 

GB 

1 

GE 

3/4 

5/8 

OB 

1/2 

GB 

3/8 

GE 

1/4 

GB 

0 

HO 

CEIL 

71.8 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

72.0 

72.0 

72.0 

GB 

20000 

82.9 

82.9 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

OB 

18000 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

GB 

16000 

89.2 

85.2 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

GB 

14000 

88.9 

88.9 

88.9 

89.0 

89.0 

89.0 

83.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

GB 

12000 

91.1 

91.1 

91.1 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

GB 

10000 

92.8 

92.8 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

GS 

9000 

93.1 

93.1 

93.1 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

GB 

8000 

99.8 

95.8 

95.9 

95.9 

95.9 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

GB 

7000 

96.9 

96.9 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

«B 

6000 

97.8 

97.9 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

GS 

9000 

98.9 

98.6 

98.7 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

GB 

4900 

98.7 

98.6 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

OB 

4000 

98.9 

99.0 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.3 

99.3 

99.3 

(■ 

3900 

99.0 

99.1 

99.2 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

GB 

3000 

99.1 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GB 

2900 

99.2 

99.4 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GS 

2000 

99.3 

99.4 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

08 

1800 

99.3 

99.4 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

GB 

1900 

99.4 

99.5 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

OB 

1200 

99.4 

99.5 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

1000 

99.4 

99.5 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

900 

99.4 

99.5 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

800 

99.4 

99.5 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

700 

99.4 

99.5 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

600 

99.4 

99.5 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

900 

99.4 

99.5 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

400 

99.4 

99.5 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

CB 

300 

99.4 

99.5 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

200 

99.4 

99.5 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

100 

99.4 

99.5 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

SB 

000 

99.4 

99.5 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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oPBmTme  locmioh  -a* 
tmitnnAc,  asbbviux  rc 


PERCBmAaB  FRBQUBHCT  OP  OCCURRBIICB  OP  CBILIHO  VERSUS  VISIBILITY 
PROM  BOURLT  GBSBRVATIOHS 


SranOH  injHBBRi  72386$  STHTIOM  RMS:  RELLIS  AFB/LAS  VBOAS  RV 

LST  TO  UTC:  *  8 


PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MCRTH:  APR  SOURS:  00-02 


CBIURQ 

IR 

FEET 

OB 

7 

OB 

6 

GB 

5 

OB 

4 

OB 

3 

VISIBILITY  IR 

OB  OB 

2  1/2  2 

STATUTE 

OB 

1  1/2 

MILES 

GB 

1  1/4 

OB 

1 

OB 

3/4 

GB 

9/8 

GB 

1/2 

OE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

RO  CEIL 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

GE  20000 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

CB 

18000 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

OB 

16000 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

OB 

14000 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

OB 

12000 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

OE  10000 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

OB 

9000 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

OB 

8000 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

GE 

7000 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

OB 

6000 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

OE 

9000 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

OB 

4900 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

OE 

4000 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

OB 

3900 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

3000 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

2900 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

2000 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

1800 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

1900 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

1200 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

1000 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

900 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

800 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

700 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

600 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

900 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

400 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

300 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

200 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

100 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

000 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  RSSBR  OP  OBSBRVATIORS  900 
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onsRurao  uxatior  'a* 

USAFBXAC,  ASBBVILUt  RC 


PRHCmiAOB  FREQUHICr  OF  OCCUIOBICB  OF  CBUIRO  VERSUS  VISIBILm 
FKM  BOURLT  OBSERVAnOHS 


SZXriOR  HUMBER:  72386S  8IATI0R  RAIC:  RELLIS  AFB/LAS  VE8AS  RV 

LST  TO  UIC:  *  B 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MOUTH:  APR  HOURS:  03-05 


CBILIHa 

IH 

FEET 

OE 

7 

OB 

6 

6B 

5 

OB 

4 

vistBiLirr  iR  smuiB  miles 

OE  OE  08  OE  OE 

3  21/2  2  1  1/2  1  1/4 

G8 

1 

6B 

3/4 

OB 

5/8 

OB 

1/2 

GS 

3/8 

GE 

1/4 

GB 

0 

HO 

CEIL 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

08 

20000 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

OR 

18000 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

OB 

16000 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

08 

14000 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

88 

12000 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

08 

10000 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

08 

9000 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

08 

8000 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

08 

7000 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

08 

6000 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

08 

5000 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

08 

4500 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

08 

4000 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

88 

3500 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

08 

3000 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

08 

2500 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

08 

2000 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

08 

1800 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

08 

1500 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

1200 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

1000 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

900 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

800 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

700 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

600 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

500 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

400 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

300 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

81 

200 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

100 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

000 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOIAL  HIIMBR  OP  OMBRVXTIOia  900 
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OFBiwnm  lAcniai  *a* 

USAFRKC,  ABBBVILLB  HC 


PKRCBirCMB  FMgUElKT  OF  OCCURHBBCR  OF  CBIUHO  VBRSaS  VISIBIUTT 
PBCN  aOURLT  OBSmVKTIOIIS 

anaiCK  HUDBR:  72386S  SmiaR  mtHBl  RELLIS  AFB/IAB  VBOAS  HV  period  of  RBCOBDt  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  OICl  *  e  MGHIB:  APR  BOORS:  06-08 


CEILIRO 

IB 

FEET 

SB 

7 

8B 

6 

88 

5 

OB 

4 

88 

3 

VISIBILITT  IB  STATUTE  MILES 
8B  OE  8B  (B 

21/2  2  1  1/2  1  1/4 

QB 

1 

SB 

3/4 

OB 

5/8 

OE 

1/2 

OE 

3/8 

GB 

1/4 

QB 

0 

BO  CEIL 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

OB  20000 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.3 

89.3 

89.3 

89.3 

CE 

18000 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

OB  16000 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

OB 

14000 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

OE 

12000 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

OE 

10000 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

OE 

9000 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

OE 

8000 

97.1 

97.1 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

OB 

7000 

97.3 

97,3 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.7 

97.7 

97.7 

97,7 

« 

6000 

97.9 

97.9 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.1 

98.1 

98.1 

96.1 

98.1 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

OE 

5000 

98.9 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

OB 

4500 

98.9 

98.9 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

OR 

4000 

98.9 

98.9 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

OB 

3500 

98.9 

98.9 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

OB 

3000 

99.2 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

OE 

2500 

99.2 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

OB 

2000 

99.2 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

OE 

1800 

99.2 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

OE 

1500 

99.3 

99.3 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

1200 

99.3 

99.3 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

1000 

99.3 

99.3 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

900 

99.3 

99.3 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

800 

99.3 

99.3 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

700 

99.3 

99.3 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

600 

99.3 

99.3 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

500 

99.3 

99.3 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

400 

99.3 

99.3 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

300 

99.3 

99.3 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

200 

99.3 

99.3 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

100 

99.3 

99.3 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

000 

99.3 

99.3 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

IDEAL  BOMBER  OF  OBSERVATIORS  900 
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omNnm  Loamai  *a* 
obmfrm:,  ashivius  rc 


PBRCBHXAGB  FRBgUBICT  OT  OCCURRBK3  OF  CBILIIIO  VERSOS  YISIBHiITy 


SXATIOII  mmBR:  723865  STHTIOR  RMBt  RELLIS  AFB/LAS  VBOAS  RV 

UT  TO  UTCt  *  8 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
HOHIH:  APR  KXIRS:  09-11 


CBILIRa 

IR 

FEET 

OB 

7 

OB 

6 

OB 

5 

CB 

4 

OB 

3 

VI8IBILITX  IR 

OB  OB 

2  1/2  2 

SmUTB 

OB 

1  1/2 

MILES 

8B 

1  1/4 

OB 

1 

OB 

3/4 

OB 

5/8 

OE 

1/2 

GB 

3/8 

GB 

1/4 

OB 

0 

RO  CEIL 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

OR  20000 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

OS 

18000 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

OB 

16000 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

OB 

14000 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

OB 

12000 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

OB 

10000 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

OB 

9000 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

OB 

8000 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

OB 

7000 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

OB 

6000 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

OB 

5000 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

OB 

4500 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

OB 

4000 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

OB 

3500 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

m 

3000 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

OB 

2500 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

a 

2000 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

OB 

1800 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

1500 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

1200 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

a 

1000 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

900 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

800 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

700 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

a 

600 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

500 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

400 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

300 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

QB 

200 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

100 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

« 

000 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1D1HL  RUmER  OF  OBSIRVAXIORS  900 
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opnwniiB  uxjffioii  *a* 

Uawmc.  A88BVILU  RC 


PBRCraZME  FREQUBRCT  OT  OCCURRBHCB  OF  CBILIRO  VERSUS  VISIBILITT 
FRON  aOURLT  OBSBRVMnOIIS 


SBtnOR  RVHBBRt  72386S  SATIOH  RMtB:  RKLLIS  AFB/IAS  VBOKS  RV 

LSI  TO  UlCt  *  8 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
Mann:  APR  BOURS:  12-14 


CEILIEO 

IE 

FEET 

OB 

7 

OB 

6 

OB 

5 

OB 

4 

OB 

3 

VISIBILITT  IB 

OB  OB 

2  1/2  2 

SIAIUIB 

OB 

1  1/2 

MILBS 

GB 

1  1/4 

OB 

1 

GB 

3/4 

OB 

5/8 

OB 

1/2 

OB 

3/5 

OB 

1/4 

OB 

0 

SO  CEIL 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

OE  20000 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

QE  18000 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

OE 

16000 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

OE 

14000 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

OE 

12000 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

OB 

10000 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

OB 

9000 

99.1 

99.1 

95.1 

99.1 

95.1 

95.1 

99.1 

99.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

OE 

8000 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

OS 

7000 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

OB 

6000 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

OB 

9000 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

OE 

4500 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

OB 

4000 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

OB 

3900 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

3000 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

2900 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

2000 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

1800 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

1900 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

1200 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

1000 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

900 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

a 

800 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

700 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

600 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

500 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

400 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

300 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

200 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

100 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

000 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  Eoan  OF  onunnaiom  900 
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orawTiHo  uxxncm  'A* 
uBAnerac,  AsaiviixB  hc 


PBRCBimeB  PKBQUBicir  OP  occuntncs  op  (sn.iiio  versus  visuiLmr 

PROH  aOURLT  OBSERVATIGRS 


Simoil  HUniRl  723865  SmiOH  miBt  RKUIS  APB/LAS  VBOAS  RV  RRICO  OP  RBCORDt  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  *  8  WJWIHt  APR  HOURS:  15-17 


CBILlIia 

n 

PER 

01 

7 

01 

6 

OB 

5 

01 

4 

OB 

3 

vi8iBn.rrr  oi 

OB  OB 

2  1/2  2 

8IAIUIB 

OB 

1  1/2 

MILBS 

OE 

1  1/4 

0£ 

1 

OB 

3/4 

OE 

5/8 

OB 

1/2 

OB 

3/8 

GB 

1/4 

GB 

0 

■0  CEIL 

65.8 

65.8 

65.9 

65.9 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66. 0 

66.0 

66.0 

OE  20000 

83.4 

83.4 

83.6 

83.6 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

OE 

18000 

84.9 

84.9 

85.0 

85.0 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

01 

16000 

86.8 

86.8 

86.9 

86.9 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

OE 

14000 

89.2 

89.2 

89.3 

89.3 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

* 

12000 

91.1 

91.1 

91.2 

91.2 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

GB 

10000 

92.4 

92.4 

92.6 

92.6 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

01 

9000 

94.2 

94.2 

94.3 

94.3 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

OB 

8000 

97.0 

97.0 

97.1 

97.1 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97  .2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

OB 

7000 

98.1 

98.1 

98.2 

98.2 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

CB 

6000 

98.9 

98.9 

99.0 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

OB 

5000 

99.4 

99.4 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

01 

4500 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

OB 

4000 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

OB 

3500 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

« 

3000 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

SB 

2500 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

01 

2000 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

01 

1800 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

01 

1500 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

* 

1200 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

1000 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

900 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

800 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

700 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

600 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

500 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

400 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

300 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

200 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

100 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

000 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL 
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ORmniia  LocmoH  ’a* 

USAFRAC,  AAHIVILLS  RC 


PBRCRIAaB  PRBgUEnCT  OP  OCCUAHKIICK  OP  CBILIRO  VKRSUS  VISIBILIIT 

not  BOURLT  oeaBRVxrion 


SnnOM  iraNBBRi  72386S  SIATIOR  lUMBl  treUIS  APB/US  VE8AS  WV 

LSI  TO  UK:  *  8 


PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MORTB:  APR  HOURS:  18-20 


CBILIHO 

IN 

fEBT 

SB 

7 

OB 

6 

OB 

5 

OB 

4 

SB 

3 

VISIBILinr  IR  STATUIB  MILES 

OB  OB  OB  SB 

21/2  2  1  1/2  1  1/4 

OE 

1 

OB 

3/4 

OB 

5/8 

GB 

1/2 

GB 

3/8 

GB 

1/4 

GB 

0 

Ro  csn 

72.0 

72.0 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

OB 

20000 

86.0 

86.0 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

OB 

18000 

87.4 

87.4 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

OB 

16000 

89.2 

89.2 

89.3 

89.3 

89.3 

89.3 

89.3 

89.3 

89.3 

69.3 

89.3 

89.3 

89.3 

89.3 

89.3 

89.3 

OB 

14000 

91.9 

91.9 

92.1 

92.1 

92.2 

92.2 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

OE 

12000 

94.2 

94.2 

94.4 

94.4 

94.6 

94.6 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

OE 

10000 

99.2 

99.2 

99.4 

99.4 

95.6 

99.6 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

OB 

9000 

99.8 

99.8 

96.0 

96.0 

96.1 

96.1 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

OB 

8000 

97.6 

97.6 

97.8 

97.8 

97.9 

97.9 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

OB 

7000 

98.0 

98.0 

98.2 

98.2 

98.3 

98.3 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

OB 

6000 

98.7 

98.7 

98.9 

98.9 

99.0 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

OB 

5000 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

4900 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

4000 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

3900 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

3000 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

2500 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

2000 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

1800 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

1500 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

1200 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

1000 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

900 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

800 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

700 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

600 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

900 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

400 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

300 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

200 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

100 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

000 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  RUNBER  OP  ORRERVATIORS  900 
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onmnira  lootncii  -a- 


obafixm;,  asbiviui  k 


PKKBimcB  FRBgumcr  op  occunoiics  op  cbiluio  versus  visibiliti 
not  KWRLT  OBSERVATICaiS 


aaenm  miwnt  tejsss  simtioh  rahb:  hellis  afb/las  vboas  rv 

IST  TO  UlCt  *  8 


PERICD  OF  RBOCHtD:  OCT  81  -  SEP  91 
MOHIHl  APR  SOURS:  21-23 


CBILIRe 

IB 

FEET 

08 

7 

08 

6 

OE 

5 

08 

4 

OE 

3 

visniLm  IB 

OB  OE 

2  1/2  2 

smtiiB 

OB 

1  1/2 

MILES 

OE 

1  1/4 

OB 

1 

OB 

3/4 

SB 

5/8 

OE 

1/2 

GB 

3/8 

OE 

1/4 

08 

0 

BO  CEIL 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

OR 

20000 

90.4 

90.4 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

08 

18000 

91.9 

91.9 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

08 

16000 

92.7 

92.7 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

08 

14000 

94.7 

94.7 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

OB 

12000 

96.4 

96.4 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

OB 

10000 

97.3 

97.3 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

GB 

9000 

97.9 

97.9 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

08 

8000 

98.6 

98.6 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

OB 

7000 

98.7 

98.7 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

08 

6000 

99.0 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

08 

5000 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

4500 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

4000 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

3500 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

3000 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

2500 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

2000 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

1800 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

1500 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

1200 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

1000 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

900 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

800 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

700 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

600 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

500 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

too.o 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

400 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

300 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

200 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

100 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

000 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOnL  BOWER  OF  OBSBRVRTIORS  900 
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oramniie  lochtioii  -a* 

USAFRAC,  ASHBVlUJt  HC 


PBRCBHTAaB  FRigUBIICT  GP  OCCUHREIICK  OF  CKILIRS  VERSUS  VISIBILITI 
not  BOURLT  GBSSRVATIOIIS 

SlKTiai  maOERt  723865  STAnOR  RAMEt  RELLIS  AFB/US  VEOAS  RV  PERIOD  OP  RECORD:  OCT  SI  -  SEP  91 

LSr  TO  UlCt  *  8  HORTB:  APR  HOURS:  AU. 


CEIUR8 

IS 

FEET 

BE 

7 

BE 

6 

BE 

5 

BE 

4 

BE 

3 

VTSIBILITT  IR 
BE  BE 

2  1/2  2 

siimiiB 

BE 

1  1/2 

RILES 

BE 

1  1/4 

BE 

1 

BE 

3/4 

BE 

5/8 

BE 

1/2 

BE 

3/8 

BE 

1/4 

BE 

0 

RO  CEIL 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

8E  20000 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

BE 

18000 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

BE 

16000 

90.7 

90.7 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

BE 

14000 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

OB 

12000 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

BE 

10000 

95.6 

95.6 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

BE 

9000 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

BE 

8000 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

BE 

7000 

97.9 

97.9 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

BE 

6000 

98.4 

98.4 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

BE 

5000 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

BE 

4500 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

BE 

4000 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

BE 

3500 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

BE 

3000 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

BE 

2500 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

BE 

2000 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

BE 

1800 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

BE 

1500 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

BE 

1200 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

BE 

1000 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

BE 

900 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

BE 
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99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

BE 
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99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

BE 

400 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

BE 

300 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

BE 

200 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

BE 

100 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

BE 
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99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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100.0 
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cranamie  locktior  ’a* 

aSArRAC,  ASHBVILUI  MC 


PERCBRTAQB  FRBQUHICT  OF  OCCUBRBICB  OF  CBILINO  VERSUS  VISIBILITr 
FROM  aOURLT  OBSBRVATICHS 

aXRnOR  mmSRt  723865  STKnOH  RMCt  R8LLIS  AFB/US  VEGAS  HV  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UIC:  *  8  HOHIB:  MAT  BOURS:  00-02 
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94.7 

94.7 
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95.8 

95.8 
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97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

GB 

12000 
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97.6 
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97.7 

97.7 
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98.2 

98.2 
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98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 
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99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 
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99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 
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99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GB 

7000 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 
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99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

5000 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 
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4500 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 
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99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

3500 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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99.9 

99.9 
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100.0 
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99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

1800 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

1500 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

1200 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

1000 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

lO^.O 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

900 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

800 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

700 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

600 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

gi 

500 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

400 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

QB 

300 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

200 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

100 

99.9 

9^.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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onmnin  vocKticm  -a* 

OSARraC,  ASBBVILLB  RC 


PBRCBIirAaB  ntEgUBRCT  OP  OCCURRBNCB  OP  CBILIRO  VERSUS  VISIBILITY 
PROH  BOURLT  CSSERVATIOIIS 

snncil  mMBBR:  723865  Sn^TIOH  NAHEl  KELLIS  APB/LAS  VEOAS  HV  PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  IRC:  *  8  NORTE:  MAY  HOURS:  03-05 
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OB 

0 
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86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 
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20000 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

OB 

18000 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

OB 

16000 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

OB 

14000 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

OB 

12000 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

OB 

10000 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

OB 

9000 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

OB 

8000 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

OB 

7000 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

OB 

6000 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

OB 

5000 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OR 

4500 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 
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100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

3500 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 
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100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 
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100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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orauarnra  iocatioh  'a- 

OSAFBXAC,  ASHBVIUUE  NC 


PBRCHIZAGB  FREQUEHCT  OF  OCCUBREIICE  OF  CBILINO  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  BOUBLY  OBSERVATIGHS 

SEKTIOR  HUMBER:  723865  SIATIOR  RMffi:  RELLIS  AFB/LAS  VEGAS  HV  PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  *  8  H3HTH:  MAY  HOURS:  06-08 


CEILIR6 

IH 

FEET 

GB 

7 

GB 

6 

GB 

5 

GB 

4 

GB 

3 

VISIBILITY  IH 

GE  GB 

2  1/2  2 

GB 

1  1/2 

MILES 

OB 

1  1/4 

GB 

1 

GB 

3/4 

GB 

5/e 

GB 

1/2 

GE 

3/8 

GB 

1/4 

GE 

0 

HO  CEIL 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

GB 

20000 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

GB 

18000 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

GE 

16000 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

GB 

14000 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.1 

96.1 

96.1 

96*1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

GB 

12000 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

GB 

10000 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

96.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

a 

9000 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

GB 

8000 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GE 

7000 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GB 

6000 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GB 

5000 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

GB 

4500 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GB 

4000 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

3500 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

3000 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

2500 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

2000 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

1800 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

1500 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

1200 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

1000 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

900 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

800 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

700 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

600 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

lUO.O 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

500 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

400 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

300 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

200 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

100 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

000 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

170.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  HUWER  OF  OBaBRVniORB  930 
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OPBIATIIIO  UCKTIOH  'A* 
USAFEIAC,  ASHEVILLE  HC 


PBRCENTAOE  FREQUEECY  OP  OCCURRERCE  OP  CEILIRO  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIOHS 


STATIOH  HUMBER:  723865  STATIOH  RAME:  RELLIS  AFB/LAS  VEOAS  RV 

LST  TO  UTC:  ♦  8 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
HORTH:  MAY  HOURS:  09-11 


CEILIRO 

IR 

FRET 

GB 

7 

OB 

6 

GB 

5 

GB 

4 

GB 

3 

VISIBILITY  IR 
OB  OB 

2  1/2  2 

BTATOTB 

OE 

1  1/2 

MILES 

GB 

1  1/4 

OB 

1 

GB 

3/4 

GB 

5/8 

GE 

1/2 

GB 

3/8 

GE 

1/4 

GB 

0 

RO  CEIL 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

GE  20000 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

OE 

18000 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

OE 

16000 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

CE 

14000 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

OR 

12000 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

OE 

10000 

98.6 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

OB 

9000 

98.7 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

OE 

8000 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

OB 

7000 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

OB 

6000 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

OE 

9000 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

4500 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

4000 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

3500 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

3000 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

2500 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

2000 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

1800 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

1500 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

lOC.O 

100.0 

OB 

1200 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

1000 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

900 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

800 

99.9 

100.0 

lOO.O 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.^ 

100.0 

100.0 

OB 

700 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

600 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

500 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.6 

OE 

400 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

300 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

200 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

100 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

000 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOtAL  RUDER  OP  ORSERVATiaiS  930 
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OPERKTIIIG  UXATiai  'A* 
nSAPBnC,  ASHBVIIXB  RC 


FERCBimOB  FRBQUHICr  OF  OCCURRBICB  OP  CBUIHO  VERSUS  VISIBILITY 
not  BOORLT  OBSBRVATICRS 


SranOR  mJMBBR:  723865  STKTIOH  RMe:  IIELLI8  AFB/LAS  VBOAS  RV 

LST  TO  UTCt  *  a 


PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MORTB:  MAY  BOURSt  12-14 


CEILIII8 

IE 

FEET 

GE 

7 

GB 

6 

GB 

5 

GB 

4 

OB 

3 

VISIBILITY  IE 

GB  GE 

2  1/2  2 

STATUTE 

GB 

1  1/2 

MILES 

OB 

1  1/4 

GS 

1 

OB 

3/4 

GB 

5/8 

6B 

1/2 

GB 

3/B 

GB 

1/4 

GB 

0 

HO 

CEIL 

78.0 

78.0 

78.1 

78.3 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

76.4 

G8 

20000 

89.6 

89.6 

89.7 

89.8 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

GE 

18000 

90.4 

90.4 

90.5 

90.6 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

GS 

16000 

90.4 

90.4 

90.5 

90.6 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

GE 

14000 

92.9 

92.9 

93.0 

93.1 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

OS 

12000 

94.0 

94.0 

94.1 

94.2 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

GE 

10000 

96.4 

96.4 

96.6 

96.7 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

GE 

9000 

97.0 

97.0 

97.1 

97.2 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

6B 

8000 

98.4 

98.5 

98.6 

98.7 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.6 

GE 

7000 

99.1 

99.2 

99.4 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

CB 

6000 

99.6 

99.7 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

5000 

99.6 

99.7 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OS 

4500 

99.6 

99.7 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

4000 

99.6 

99.7 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

3500 

99.6 

99.7 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

3000 

99.6 

99.7 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100  0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

2500 

99.6 

99.7 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

2000 

99.6 

99.7 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

1800 

99.6 

99.7 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

1500 

99.6 

99.7 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

1200 

99.6 

99.7 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

1000 

99.6 

99.7 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

900 

99.6 

99.7 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

800 

99.6 

99.7 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

700 

99.6 

99.7 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

600 

99.6 

99.7 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

500 

99.6 

99.7 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

400 

99.6 

99.7 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

300 

99.6 

99.7 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

200 

99.6 

99.7 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

100 

99.6 

99.7 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

99.6 

99.7 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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oRmTiRe  ux»noii  *a’ 
uskrenc,  AsmviuB  rc 


PBRCBmMB  FRBQUBIICT  OT  OCCURRPICB  OF  CEILIHG  VERSUS  VISIBILITY 
FRON  BOURLT  OBSERVATIOIIS 


sranoH  RumBR:  iiises  simaR  rdmei  rsllis  afb/lm  vbsrs  rv  period  of  record:  oct  si  -  sep  91 


LST  TO  UIC: 

*  8 

HOMIS: 

MAT 

BOURS: 

15-17 

CEILIRO 

VISIBILm  IR 

STATUTE  MILES 

IR 

OB 

CB 

OB 

OB 

CB 

OB 

OE 

SB 

(» 

OB 

GB 

OB 

OB 

OB 

OB 

OE 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

RO  (sn. 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

OE 

20000 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

OE 

18000 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

GB 

16000 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

OE 

14000 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

OB 

12000 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

OB 

10000 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

OB 

9000 

97.3 

97.3 

97.3 

97,3 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

OB 

8000 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

OB 

7000 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

OE 

6000 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

OE 

5000 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

OE 

4500 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

OB 

4000 

99.7 

99.7 

99.7 

99,7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

OB 

3500 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

3000 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

2500 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

2000 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

1800 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100*0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

1500 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

1200 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

1000 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

900 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

800 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

700 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

600 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

500 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

400 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

300 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

200 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

100 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

000 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  RUOER  OF  OBBERVATIOin  930 
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oraiuuram  uxxncm  'a* 
USAFiraC,  ASIIBV1U,B  RC 


PERCBIRMB  FRBQUBRCT  OF  OCCUKRERCB  OP  CBUUIO  VERSUS  VISIBILITY 
FRQH  BOURLY  OBSSRVATIOMS 

axuioil  HneBRl  723865  STATIOH  RMIB:  HELLIS  AFB/LAS  VEOAS  RV  PERIOD  OP  RBC»RD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UlCt  +  8  MQHTH:  MAY  BOURS:  18-20 


CBILIRa 

n 

FEET 

1  ^ 

1  7 

GB 

6 

GB 

5 

GB 

4 

GB 

3 

VISIBILITY  IR 

GB  GB 

2  1/2  2 

STATUIB 

08 

1  1/2 

MILBS 

OB 

1  1/4 

08 

1 

OB 

3/4 

GS 

5/8 

GB 

1/2 

OB 

3/8 

GB 

1/4 

0 

RD  CEIL 

78.6 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

GB 

20000 

90.5 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

CB 

18000 

91.1 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

OB 

16000 

92.7 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

OB 

14000 

95.4 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

08 

12000 

96.2 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

CB 

10000 

97.4 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

08 

9000 

98.1 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

GB 

8000 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

CB 

7000 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GB 

6000 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GB 

5000 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

4500 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

CB 

4000 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

3500 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

3000 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

2500 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

2000 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

1800 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

1500 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

1200 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

1000 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

900 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

800 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

700 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

600 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

500 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

400 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

300 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

200 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

100 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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ORnunRO  Locnioii  ’a* 
USAFBnc.  AanviLU  RC 


PBRCKRtAOB  fREQUMCT  CP  OCCURSERCX  CP  CBIURO  VERSUS  VISIBILITT 
FROM  BCURLT  OBSBRVmORS 


snnoR 


72386S  SnnOR  RAKE:  RELLIS  AFB/US  VBOAS  RV 
LSI  TO  met  *  8 


PERIOD  OP  RECOPD:  OCT  81  -  SEP  91 
MORTBt  HAT  HOURS:  21-23 


CEILIRO 

IR 

FEET 

OB 

7 

OE 

6 

cat 

5 

OE 

4 

GB 

3 

VISIBILITT  IR 

OB  OB 

2  1/2  2 

SXAIUR  NILES 

OB  GB 

1  1/2  1  1/4 

OE 

1 

OB 

3/4 

OB 

5/8 

OB 

1/2 

OB 

3/8 

08 

1/4 

OB 

0 

RO  CEIL 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 
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Oi 

16000 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

6B 

14000 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

« 

12000 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

>10000 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

OB 

9000 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

OB 

8000 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

OB 

7000 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

6000 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

5000 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

m 

4500 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

4000 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

3500 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

m 

3000 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

* 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

2500 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

QB 

2000 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

1800 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

1500 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1200 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

SB 

1000 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OBI 

^  900 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

800 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

700 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

SB 

600 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

500 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

400 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

300 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

200 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

* 

100 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

000 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOEKL 


OF  oBsammom 


900 
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OTSRKniRl  lOcmOH  ’A* 
OSAFXnC,  A8HBVILLS  RC 


PBRCBRXASB  FRBgUBRCT  OP  OCCURRBIKB  OF  CBILIRO  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  BOURLT  GBSBRVATIOHS 


SntnOR  RUMBBRt  723865  SXRTIOR  RAMB:  RBLLIS  AFB/LAS  VBOAS  RV 

L8T  TO  UTC:  *  8 


PERIOD  CP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MCRIH:  JUR  SOURS:  12-14 


CBILIRB 

IR 

FEET 

OB 

7 

OR 

6 

OB 

5 

OB 

4 

VISIBILITI  IR  STATUTE 
08  OB  OR  OE 

3  2  1/2  2  1  1/2 

MILES 

OB 

1  1/4 

GB 

1 

OR 

3/4 

OB 

5/8 

OB 

1/2 

GE 

3/8 

GB 

1/4 

GB 

0 

RO  CEIL 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

OB  20000 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

».9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

OB 

18000 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

SB 

16000 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

OE 

14000 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

OE 

12000 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

OB 

10000 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

OB 

9000 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

OB 

8000 

99.3 

99.3 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

OE 

7000 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

OE 

6000 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

OB 

5000 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

OR 

4500 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

OB 

4000 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

OR 

3500 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

OB 

3000 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

OB 

2500 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

OR 

2000 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

OR 

1800 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

OR 

1500 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OR 

1200 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OR 

1000 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OR 

900 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OR 

800 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OR 

700 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

600 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OR 

500 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OR 

400 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OR 

300 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

200 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OR 

100 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OR 

000 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  RUBER  OP  OB8BRVATIOHS  900 
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(rawrnra  uxsaicm  *a*  rrcbrtagb  FRBguERcr  of  occuratBxcs  of  cbiliao  vehsus  visiBn.iTy 

OBAFSEHC,  MaSVlUB  RC  FMN  BOURLT  OBSKRVATIORS 


soiTiaa  1 

■OWBR: 

723865 

BTMIOH  lOHB:  RBIilS  AFB/LAS  VBQKS  MV 

PERIOD 

OF  RBCOKD:  OCT  81  - 

SEP  91 

UT  TO  OlCt  *  8 

MOHIB: 

arm 

BOORS: 

15-17 

CBiLna 

VISIBILITr  IM 

SXKIOTB  HUBS 

ni 

OB 

SB 

SB 

GB 

6B 

OB 

GB 

GB 

SB 

GB 

OB 

GB 

OB 

GB 

GB 

GB 

IBBl 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

■0 

CBIL 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

OB 

20000 

92.7 

92.7 

92.9 

92.9 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

GS 

18000 

92.8 

92.8 

93.0 

93.0 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

SB 

16000 

93.7 

93.7 

93.9 

93.9 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

GB 

1400C 

96.9 

96.9 

97.1 

97.1 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

SB 

12000 

97.4 

97.4 

97.7 

97.8 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

SB 

10000 

98.9 

98.9 

99.1 

99.2 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

SB 

9000 

98.9 

98.9 

99.1 

99.2 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

08 

8000 

99.4 

99.4 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

CSS 

7000 

99.6 

99.6 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

SB 

6000 

99.6 

99.6 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

G8 

5000 

99.6 

99.6 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

4500 

99.6 

99.6 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

4000 

99.6 

99.6 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

3500 

99.6 

99.6 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

3000 

99.6 

99.6 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

SB 

2500 

99.6 

99.6 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

2000 

99.6 

99.6 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

S8 

1800 

99.6 

99.6 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

1500 

99.6 

99.6 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

« 

1200 

99.6 

99.6 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

1000 

99.6 

99.6 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

900 

99.6 

99.6 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

QB 

800 

99.6 

99.6 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100,0 

100.0 

100.0 

08 

700 

99.6 

99.6 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

600 

99.6 

99.6 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

500 

99.6 

99.6 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

400 

99.6 

99.6 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

300 

99.6 

99.6 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

SB 

200 

99.6 

99.6 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

SB 

100 

99.6 

99.6 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

000 

99.6 

99.6 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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aeaaaitn  LocnioH  *a- 

DSAFtraC,  AS8BVIU8  RC 


PKRCBmMS  FSEQUBlKrT  OP  OCCURKBRCB  OP  CSILIRO  VERSUS  VISIBILITT 
FRQH  BOURLy  OBSERVATIOHS 


SnnOH  HIMBERt  723865  SThTIOR  RRMBl  RRUIS  «FB/LkS  VEOAS  RV 

LST  TO  UlCt  *  8 


PERIOD  OP  RBCORDt  OCT  81  -  SEP  91 
HOHTB:  JUR  BOURS:  18-20 


CBIURO 

IR 

PER 

08 

7 

CB 

6 

08 

5 

OB 

4 

08 

3 

VISlBILITr  IR 

OB  OB 

2  1/2  2 

snnm 

OB 

1  1/2 

Hiun 

OB 

1  1/4 

OB 

1 

GS 

3/4 

OB 

5/8 

OB 

1/2 

GB 

3/8 

QB 

1/4 

GB 

0 

RO  CSIL 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

8B 

20000 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

OB 

18000 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

OB 

16000 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

OB 

14000 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

OB 

12000 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

OR 

10000 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

OB 

9000 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

OB 

8000 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

6B 

7000 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

OB 

6000 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

cm 

5000 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

4500 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

4000 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

3500 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

3000 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

2500 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

2000 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

1800 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

1500 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

1200 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

1000 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

900 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

800 

lOO.C 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

700 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

600 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

500 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

n 

400 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

300 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

200 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

100 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

000 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

Tom 
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GPBlWrilia  UXKnOR  *A*  FBHCKHTAOE  FREQUBICT  of  OCCURRERCB  of  CBniNO  VERSUS  VISIBILITY 

USAFEtnC,  ASHEVILLE  K  FROM  HOURLY  OBSERVATIOHS 


STMTIOH  HUMBERl  723865  STATION  RAHE:  KELLIS  AFB/LAS  VECAS  RV  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 


L8T 

TO  UTC: 

*  8 

NORTH: 

JUR 

HOURS: 

21-23 

CElLINa 

VISIBILITY  IR 

STATUTE 

RILES 

n 

OE 

OB 

OE 

6B 

OE 

OE 

OB 

OE 

OB 

OS 

OB 

OB 

OB 

OB 

OE 

OB 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

RO 

CEIL 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

CE 

20000 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

CE 

18000 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

OE 

16000 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

CE 

14000 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

OB 

12000 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

GE 

10000 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

OK 

9000 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

CE 

8000 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

OE 

7000 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

OR 

6000 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

OB 

5000 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

OR 

4500 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

OB 

4000 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

OB 

3500 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

OB 

3000 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

08 

2500 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

em 

2000 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

OB 

1800 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

OB 

1500 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

OB 

1200 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

OB 

1000 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

OB 

900 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

OB 

800 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

08 

700 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

OB 

600 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

OB 

500 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

OE 

400 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

OE 

300 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

OB 

200 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

a 

too 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

OB 

000 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 
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USAFETAC/DS— 92/283  -  Pagm  232 


OPBIMTIIIG  LOCKTIOH  'A* 
USAFSraC,  ASBBVILUS  RC 


FKRCBRTAGB  FRBQUERCy  OF  OCCURRERCB  CF  CBILIHG  VERSUS  VISIBILITY 
FRON  BOURLI  OBSBRVATIOHS 


SXATIOR  HUMBER:  723865  SranOH  RMtE:  RELLIS  AFB/LAS  VEOAS  HV 

LST  TO  UIC:  *  8 


PERIOD  cr  RECtBU):  OCT  81  -  SEP  91 
MCHTB:  JUH  BOURS:  ALL 


CBILIHO 
IH  1 

FEET  1 

1  GB 

1  7 

GB 

6 

GB 

5 

GE 

4 

GB 

3 

VISIBILITT  IH 

GB  GB 

2  1/2  2 

STATtrrB 

GB 

1  1/2 

MILBS 

GB 

1  1/4 

OB 

1 

GE 

3/4 

GB 

5/8 

GE 

1/2 

OB 

3/8 

(X 

1/4 

GB 

0 

HO  CEIL 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

GE  20000 

93.2 

93.2 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

OB 

18000 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

GB 

16000 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

6B 

14000 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

OB 

12000 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

6B 

10000 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

6B 

9000 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

GE 

8000 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GB 

7000 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

6000 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

5000 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

4500 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

4000 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

3500 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

3000 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

2500 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

2000 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

1800 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

1500 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

1200 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

1000 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

900 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

800 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

700 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

600 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

500 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

400 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

300 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

200 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

100 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

000 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  HUHntR  OF  OBSERVATIOHS  7200 
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OPBiwniig  uxxncm  -a* 
DSAFBXAC,  A8BBVI11B  HC 


PBRCBBTAOB  FRBQUBICr  OT  OCCUDSBICB  OP  CBILIIIG  VERSUS  VISIBILITY 
FAOH  KXIRLT  OBSBRVATICHS 


sxmoil  BOIBBR:  723865  SIKTIOH  lOHB:  KELLIS  APB/LAS  VEOAS  HV 

LST  TO  OTC:  +  8 


PERICD  OP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
imiH:  JUL  BQURS:  00-02 


CBILIIIC 

n 

PEST 

68 

7 

08 

6 

OB 

5 

68 

4 

VISIBILITr  IK  STATUIS  MILES 
6S  68  6S  08  OS 

3  21/2  2  1  1/2  1  1/4 

OB 

1 

OB 

3/4 

OB 

5/8 

GE 

1/2 

OB 

3/8 

TB 

1/4 

OB 

0 

KD 

C8IL 

83.4 

83.4 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

6B 

20000 

89.8 

89.8 

89.9 

89.9 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

08 

18000 

89.9 

89.9 

90.0 

90.0 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

08 

16000 

91.0 

91.0 

91.1 

91.1 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

08 

14000 

94.5 

94.5 

94.6 

94.6 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

08 

12000 

96.6 

96.6 

96.8 

96.8 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

08 

10000 

98.0 

98.0 

98.2 

98.2 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

08 

9000 

98.4 

98.4 

98.6 

98.6 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

08 

8000 

99.5 

99.5 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

08 

7000 

99.5 

99.5 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.P 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

08 

6000 

99.5 

99.5 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

08 

5000 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

08 

4500 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

08 

4000 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

OB 

3500 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

08 

3000 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

08 

2500 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

08 

2000 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

08 

1800 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

08 

1500 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

08 

1200 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

08 

1000 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

08 

900 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

08 

800 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

08 

700 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

08 

600 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

08 

500 

99.6' 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

08 

400 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

08 

300 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

08 

200 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

« 

100 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

08 

000 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

lOKL  ROmOt  OP  OBSERVlfflOm  930 
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USAPBXAC/DS~92/283  -  Faga  234 


(WBiwnin  LocuioH  'a* 
USAFSraC,  ASBKVHJJt  RC 


PBRCBrnnOB  FRBQOBIICT  OP  OCCUREtRIICB  OP  CBIURG  VERSUS  VISIBILITT 
FRCH  BOURLI  OBSBRVAXIOHS 

SBinOR  ROORR:  723865  SIATIOR  RARE:  REUIS  AFB/LAS  VBOAS  HV  PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LSI  TO  UIC:  *  8  MORIB:  JUL  HOURS:  03-05 


CBILIRB 

IR 

FEET 

OE 

7 

OE 

6 

08 

5 

OB 

4 

08 

3 

VISIBILin  IH 

GB  G8 

2  1/2  2 

simnE 

OB 

1  1/2 

RILES 

OB 

1  1/4 

OB 

1 

68 

3/4 

6B 

5/8 

GE 

1/2 

OB 

3/8 

GB 

1/4 

GE 

0 

HO  (xn 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

OE 

20000 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

OE 

18000 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

es 

16000 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

OE 

14000 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

OE 

12000 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

OR 

10000 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

OE 

9000 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

OE 

8000 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

OE 

7000 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

Gl 

6000 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

5000 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OR 

4500 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

4000 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

3500 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

lOO.D 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

3000 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

2500 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

2000 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OR 

1800 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

1500 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

1200 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

1000 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

900 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

800 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

700 
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a.i 

98.1 

M.l 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

M.l 

98.1 

M.l 

98.1 

98.1 

98.2 

98.2 

98.2 

a 

8000 

M.5 

M.5 

M.5 

M.5 

M.5 

99.5 

M.5 

M.5 

M.5 

99.5 

M.5 

99.5 

M.5 

99.6 

M.e 

99.6 

m 

7000 

».5 

M.5 

M.9 

M.5 

M.5 

M.5 

M.5 

M.5 

M.5 

99.5 

M.5 

99.5 

M.5 

99.6 

M.6 

99.6 

a 

6000 

M.6 

M.6 

M.6 

M.6 

M.6 

99.6 

M.6 

99.6 

M.6 

99.6 

M.6 

99.6 

M.6 

99.7 

M.7 

99.7 

a 

5000 

M.8 

M.8 

M.8 

M.8 

M.8 

M.8 

M.8 

M.8 

M.8 

99.8 

M.8 

99.8 

M.8 

99.9 

99.9 

99.9 

a 

45W 

M.8 

M.8 

M.8 

M.8 

M.8 

99.8 

M.8 

M.8 

M.8 

99.8 

M.8 

99.8 

M.8 

99.9 

99.9 

M.9 

OB 

4000 

99.9 

99.9 

M.9 

M.9 

M.9 

99.9 

M.9 

M.9 

99.9 

M.9 

M.9 

99.9 

M.9 

la.o 

la.o 

la.o 

QI 

35a 

99.9 

99.9 

M.9 

99.9 

99.9 

M.9 

M.9 

99.9 

99.9 

M.9 

M.9 

99.9 

M.9 

100.0 

la.o 

la.o 

a 

3000 

99.9 

99.9 

M.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

M.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

M.9 

la.o 

la.o 

100.0 

a 

25a 

99.9 

M.9 

M.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

M.9 

M.9 

99.9 

M.9 

99.9 

99.9 

la.o 

la.o 

100.0 

a 

2oa 

99.9 

M.9 

99.9 

M.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

M.9 

99.9 

M.9 

99.9 

M.9 

la.o 

la.o 

100.0 

a 

18a 

99.9 

99.9 

99.9 

M.9 

99.9 

M.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

M.9 

100.0 

la.o 

100.0 

a 

15a 

n.9 

99.9 

M.9 

99.9 

99.9 

M.9 

99.9 

M.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

M.9 

la.o 

la.o 

100.0 

12a 

99.9 

99.9 

99.9 

M.9 

99.9 

99.9 

99.9 

M.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

M.9 

100.0 

la.o 

100.0 

a 

10a 

m.9 

M.9 

99.9 

M.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

M.9 

99.9 

M.9 

la.o 

la.o 

la.o 

a 

9a 

99.9 

M.9 

M.9 

M.9 

M.9 

99.9 

99.9 

M.9 

99.9 

99.9 

M.9 

M.9 

M.9 

la.o 

la.o 

la.o 

a 

8a 

99.9 

M.9 

M.9 

M.9 

M.9 

99.9 

99.9 

M.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

M.9 

100.0 

la.o 

100.0 

a 

7a 

99.9 

M.9 

99.9 

M.9 

M.9 

99.9 

99.9 

M.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

M.9 

100.0 

la.o 

100.0 

a 

6a 

99.9 

M.9 

99.9 

M.9 

M.9 

M.9 

99.9 

M.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

la.o 

la.o 

100.0 

a 

9a 

M.9 

M.9 

99.9 

M.9 

M.9 

99.9 

99.9 

M.9 

99.9 

99.9 

M.9 

99.9 

M.9 

100.0 

la.o 

100.0 

OB 

4a 

M.9 

M.9 

99.9 

M.9 

99.9 

M.9 

M.9 

99.9 

99.9 

99.9 

M.9 

M.9 

M.9 

100.0 

la.o 

la.o 

a 

3a 

M.9 

M.9 

99.9 

M.9 

M.9 

99.9 

M.9 

M.9 

M.9 

99.9 

M.9 

99.9 

M.9 

100.0 

la.o 

100.0 

a 

2a 

a.9 

M.9 

M.9 

M.9 

M.9 

M.9 

M.9 

99.9 

99.9 

99.9 

M.9 

99.9 

M.9 

100.0 

la.o 

la.o 

a 

la 

M.9 

M.9 

M.9 

M.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

M.9 

99.9 

99.9 

la.o 

la.o 

la.o 

a 

oa 

M.9 

99.9 

M.9 

M.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

M.9 

99.9 

M.9 

99.9 

99.9 

100.0 

la.o 

100.0 

TOOU. 
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onmnim  ucmoii  *a’ 
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PBRCERIMB  FMQUBWCr  CP  OCCURRBRCB  OP  CBILUMI  VERSUS  VISIBILITT 
PRCM  BCURLT  OBSBRVlfflOn 


SnnOH  mSOERt  723865  STRnOH  tUME:  RELLIS  AFB/LMB  VS«S  RV 

L8T  TO  IflCt  *  8 


PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
HGHn:  JUI>  BOURS:  15-17 


CEILIRO 

IR 

FEET 

QE 

7 

OE 

6 

OR 

5 

OB 

4 

visiBiLirr  IR  sniOTB  kilbs 

OB  OB  OB  OE  OE 

3  21/2  2  1  1/2  1  1/4 

OE 

1 

GB 

3/4 

OB 

5/8 

GB 

1/2 

OB 

3/8 

a 

1/4 

GB 

0 

RO 

CEIL 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

OE 

20000 

89.0 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

OE 

18000 

89.0 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

OB 

16000 

90.1 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

OB 

14000 

94.1 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

OE 

12000 

96.0 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

OE 

10000 

97.8 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

OE 

9000 

98.3 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

OE 

8000 

99.4 

99.9 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99,5 

OE 

7000 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

OR 

6000 

99.6 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

OB 

9000 

99.6 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

at 

4500 

99.6 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

OE 

4000 

99.6 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

OE 

3900 

99.6 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

OE 

3000 

99.6 

99.7 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

OR 

2500 

99.6 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

OB 

2000 

99.6 

99.7 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.6 

99.8 

99.9 

99.9 

OE 

1800 

99.6 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

OB 

1900 

99.6 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

OB 

1200 

99.6 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

OB 

1000 

99.6 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

OB 

900 

99.6 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.6 

99.8 

99.9 

99.9 

OE 

800 

99.6 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

OB 

700 

99.6 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

OB 

600 

99.6 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

OE 

500 

99.6 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.6 

99.9 

99.9 

OB 

400 

99.6 

99.7 

99.8 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

OE 

300 

99.6 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

OB 

200 

99.6 

99,7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

OE 

100 

99.6 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.6 

99.8 

99.9 

99.9 

OB 

000 

99.6 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 
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amKrnia  iocuiom  ‘a* 
OBAranc.  Asoraui  m: 


FBRCBnMB  rraguncr  or  occurrback  op  CBiLnra  vbbsus  visibilitt 
FRQH  BOaRLT  OS8BRVATIOII8 


SXWIoa  ROmiRt  723S65  STAHOII  lOUBl  HBUM  APB/LAS  VBOAB  NV 

L8T  ID  UTCt  *  8 


PBRIOO  OP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
KERB:  JUL  B0UR8:  18-20 


aniM 

IB 

PER 

CB 

7 

6 

OB 

5 

OB 

4 

TiEiBiLiTr  n  sntuiB 

OB  08  OE  OB 

3  21/2  2  11/2 

MILES 

OB 

1  1/4 

OB 

1 

OE 

3/4 

GS 

5/8 

OE 

1/2 

QB 

3/8 

6B 

1/4 

QE 

0 

BD  CEIL 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

CB  20000 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

OB 

18000 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

«B  16000 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

OB 

14000 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

OB 

12000 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

OB 

10000 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

OB 

9000 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

OB 

8000 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

OE 

7000 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

«B 

6000 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

OB 

5000 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

QB 

4500 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

OB 

4000 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

«B 

3500 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

CEt 

3000 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

OB 

2500 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

OB 

2000 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

OB 

1800 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

6B 

1500 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

OB 

1200 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

SB 

1000 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

OB 

900 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

OB 

800 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

OB 

700 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

* 

600 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

OB 

500 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

OB 

400 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

OB 

300 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

SB 

200 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

• 

100 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

OB 

000 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 
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WKnaiRa  locktioh  ’a* 

USATBIAC,  ASHKVILU  HC 


PBRCBmAOB  ntBgUnRT  GP  OOCURRBUCB  CF  CKIUIIO  VBHSUS  VISIBILin 
PKM  BOUHLT  CBSKRWKriOIIS 

smicll  RIMBBR:  723865  SXRTIOH  lOMB:  RKLLIS  APB/LAS  VEGA8  IIV  PERIOD  OF  BBCORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LBT  TO  OlCt  *  8  NORIH:  JUL  HOURS:  21-23 


CEILIin 

IH 

FEET 

G8 

7 

OB 

6 

OB 

5 

6E 

4 

GB 

3 

visiBiurr  18 

OE  OE 
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OB 
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08 
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OB 

1 

CB 
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OE 
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(3 
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GE 

3/8 

GB 
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GE 

0 

m  CEIL 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

OE  20000 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

OE 

18000 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

OE 

16000 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

OE  14000 

94.9 

94.9 

94.9 

95.1 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

OE 

12000 

96.0 

96.0 

96.0 

96.1 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

OE  10000 

97.7 

97.7 

97.7 

97.8 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

OE 

9000 

98.6 

98.6 

98.6 

98.7 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

OE 

8000 

99.2 

99.2 

99.2 

99.4 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

OE 

7000 

99.5 

99.5 

99.5 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

6000 

99.5 

99.5 

99.5 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

5000 

99.5 

99.5 

99.5 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

4500 

99.5 

99.5 

99.5 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

4000 

99.5 

99.5 

99.5 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

3500 

99.5 

99.5 

99.5 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

3000 

99.5 

99.5 

99.5 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

2500 

99.5 

99.5 

99.5 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

2000 

99.5 

99.5 

99.5 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

1800 

99.5 

99.5 

99.5 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

1500 

99.5 

99.5 

99.5 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

lOG.O 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

1200 

99.5 

99.5 

99.5 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

1000 

99.5 

99.5 

99.5 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

900 

99.5 

99.5 

99.5 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

800 

99.5 

99.5 

99.5 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

700 

99.5 

99.5 

99.5 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

600 

99.5 

99.5 

99.5 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

500 

99.5 

99.5 

99.5 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

400 

99.5 

99.5 

99.5 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

300 

99.5 

99.5 

99.5 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

200 

99.5 

99.5 

99.5 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

100 

99.5 

99.5 

99.5 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

000 

99.5 

99.5 

99.5 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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OPBRMHia  UXATIOII  *A* 
USAFIZK,  AraBVIUJI  RC 


FERCamOB  FRBQUBKT  Ot  OCCURtBRCX  CBILIIIO  VERSUS  VISIBILITT 
FRQH  BCWRLT  OBSERVATIOHS 


SmiOR  RWBBR:  723S65  SOmOK  RMS:  HBLLIS  AFB/LAS  VBOAS  RV 

LST  ID  VTC:  *  8 


PERIOD  or  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MORIE:  JUL  HOURS:  ALL 


cBiLara 

n 

PEBT 

QB 

7 

08 

6 

OB 

5 

08 

4 

VISIBILITT  IR  SISIVIE  RILES 
OB  OB  OB  QB  08 

3  21/2  2  1  1/2  1  1/4 

QB 

1 

OB 

3/4 

OB 

5/8 

OB 

1/2 

OB 

3/8 

OB 

1/4 

OB 

0 

RO 

CEIL 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

OB 

20000 

87.8 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

08 

18000 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

08 

16000 

89.1 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

OB 

14000 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

08 

12000 

96.1 

96.1 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.3 

96.3 

96.3 

OB 

10000 

97.7 

97.7 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

08 

9000 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

08 

8000 

99.5 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

08 

7000 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

m 

6000 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

08 

5000 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

08 

4500 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

08 

4000 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

08 

3500 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

08 

3000 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

08 

2500 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

08 

2000 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

08 

ISOO 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

OB 

1500 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

« 

1200 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

08 

1000 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

CB 

900 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

08 

800 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

OB 

700 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

a 

600 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

08 

500 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

08 

400 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

08 

300 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

08 

200 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

08 

100 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

08 

000 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 
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oRmnin  locwioh  *a* 
vnnnc,  mbkvilu  hc 


PBRCBIITMB  FUagUSDCT  CP  OCCURRBHCB  OF  CBIUHO  VERSUS  YISIBILITr 
FBOH  BOORLT  OBSBINKtIOIIS 


snxioil  mMBBR:  72386S  SnTIOH  RMBi  mbLIS  AFB/US  VBORS  HV 

L8T  to  VIC:  *  8 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MORIS:  MtO  HOURS:  00-02 


CEILIIR 

IH 

PEEl 

OB 

7 

OE 

6 

OB 

5 

OB 

4 

GB 

3 

VISIBILITT  IM 

OB  08 

2  1/2  2 

STETOTB 

OB 

1  1/2 

HUBS 

GB 

1  1/4 

OB 

1 

(3B 

3/4 

OB 

5/8 

OB 

1/2 

6B 

3/8 

GB 

1/4 

GB 

0 

m  otiL 

80.3 

80.3 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

OB  20000 

87.5 

87.5 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

OB 

18000 

87.8 

87.8 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

8B 

16000 

88.5 

88.5 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

OB 

14000 

93.3 

93.3 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

m 

12000 

99.2 

95.2 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

SB 

10000 

97.4 

97.4 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

OE 

9000 

97.8 

97.8 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

OE 

8000 

98.9 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

OE 

7000 

98.9 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

OE 

6000 

99.2 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

OE 

5000 

99.2 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

OE 

4900 

99.2 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4’ 

99.4 

OE 

4000 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

3500 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

(K 

3000 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

2500 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

2000 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

1800 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

1900 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

1200 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

1000 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

900 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

800 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

700 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

600 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

500 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100. 1 

100.0 

OB 

400 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

300 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

200 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

100 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

000 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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oramxura  Loaunai  ’a* 

USAFmC,  ASBEVILLB  RC 


PBRCBIITAGB  FREQUBRCI  OF  OCCUHRERCS  OF  CBTLHia  VERSUS  VTSIBILm 
FROH  BOURLT  (SSERVATIORS 


8XUI0H  HUMBER:  723865  SERTIOH  HAMBt  HELLIS  AFB/US  VBOAS  RV 

LST  TO  UIC:  +  8 


PERIOD  OP  RBOC»a>:  OCT  81  -  SEP  91 
MORIB:  AUO  HOURS:  03-05 


CBILIRO 

IR 

PERI 

QB 

7 

08 

6 

QB 

5 

QB 

4 

OB 

3 

VISIBILlTr  IR 

OB  6E 

2  1/2  2 

STATVIB 

08 

1  1/2 

MILES 

QE 

1  1/4 

QB 

1 

QB 

3/4 

GB 

5/s 

QB 

1/2 

GB 

3/8 

GB 

1/4 

GB 

0 

RO  CEIL 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

OE  20000 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

CB 

18000 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

OB 

16000 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

OB  14000 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

OB 

12000 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

OB 

10000 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

OB 

9000 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

OB 

8000 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

QB 

7000 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

OB 

6000 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

m 

5000 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

OB 

4500 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

OB 

4000 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

3500 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

3000 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

2500 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

2000 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

1800 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

1500 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

1200 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

1000 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

900 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

800 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

700 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

600 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

500 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

400 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

QB 

300 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

200 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

« 

100 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

000 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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opBUKnm  locnioH  'a* 
USAFBIAC,  ABBBVILU  RC 


PBRCERTAOB  FRBgUBRCT  OP  OCCURKEHCB  OP  CEIUNO  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSBRVATIORS 


SntnOH  HUMBBR:  723865  STATION  RAMB:  NELLIS  AFB/LAS  VESAS  RV 

LST  TO  uic:  *  a 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
NCMTH:  AUQ  HOURS:  06-08 


CEILIRO 

IR 

FEET 

QB 

7 

or 

6 

OB 

5 

GB 

4 

GB 

3 

VISIBILITY  IR  STATUTE 
OE  OB  CE 

2  1/2  2  1  1/2 

MILBS 

GB 

1  1/4 

GB 

1 

GB 

3/4 

GB 

5/8 

QB 

1/2 

OB 

3/8 

1/4 

GB 

0 

NO  CEIL 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

OB  20000 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.^ 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

OB 

18000 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

OB 

16000 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

OE 

14000 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

OE 

12000 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

OB 

10000 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

OB 

9000 

97.5 

97.5 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

OB 

8000 

99.2 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

OB 

7000 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.'! 

>t9.S 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

OB 

6000 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

OB 

5000 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

OB 

4500 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

OB 

4000 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OR 

3500 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

3000 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

2500 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

2000 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

1800 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

1500 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

1200 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

1000 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

900 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

800 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

700 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

600 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

500 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

400 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

300 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

200 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

100 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

000 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

7000,  mama  op  observatiohs  930 
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omuffiHo  uxnnoii  *a* 
usAnnc,  AsasviLLR  rc 


PBRCBHTKOB  FREQUHICT  <X  OCCURKBHCB  OF  CBILIHG  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  CXBSERVKFIGRS 


BOaim  miBBR:  723865  STKTIOH  lOHB:  RELLIS  AFB/LAS  VBORS  HV  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  SI  -  SEP  91 


LST  TO  UIC: 

*  8 

MOUTH: 

AtIO 

HOURS: 

09-11 

CBILIIIC 

VISIBILITY  18 

sisauiE 

MILBS 

IH 

1  08 

08 

08 

08 

68 

68 

08 

OB 

OE 

68 

68 

68 

68 

68 

68 

68 

FBBT 

1  7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

BO 

C8IL 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

OS 

20000 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

OB 

18000 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

GE 

16000 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

GB 

14000 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

08 

12000 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

CB 

10000 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

OE 

9000 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

08 

8000 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

08 

7000 

99.1 

99,1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

G8 

6000 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

08 

5000 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

08 

4500 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

08 

4000 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

08 

3500 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

08 

3000 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

08 

2500 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

08 

2000 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

OB 

1800 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

08 

1500 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

1200 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

1000 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

900 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

800 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

700 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

600 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

500 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

400 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.C 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

300 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

200 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

* 

100 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

000 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

7.0 

100.0 

100.0 

TODtL  HUMBER  OP  aBSBRVKnom  930 
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oFnwniie  ux»noii  *a- 
USKPinC,  ASHBVILLB  RC 


PBRCranKOB  FRBQUEIICT  OF  OCCURHBWCE  OF  CEILIIIG  VERSUS  VISIBILITT 
FBCN  aOURLT  OBSERVATIOnS 


SranOR  RUMEBR:  723865  SIRTICII  lUMBS  RELLIS  AFB/IAS  VEGAS  RV  PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 


L8T  TO  UTC: 

*  8 

HOHTB: 

MIG 

BOURS: 

12-14 

CEILIRB 

VISIBILITT  IR 

SXATUTB 

HILB8 

IN 

GE 

GE 

GB 

OB 

GB 

OB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

OB 

GE 

GB 

GB 

GE 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1 1/'- 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

RO 

CEIL 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

GE 

20000 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

6E 

18000 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

OB 

16000 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

69.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

GE 

14000 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

GE 

12000 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.6 

95.6 

95.8 

95.8 

GE 

10000 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

GB 

9000 

97.7 

97.7 

97,7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

GE 

8000 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

GE 

7000 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

GE 

6000 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GB 

5000 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GB 

4500 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GE 

4000 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.6 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

OB 

3500 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

3000 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

2500 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

2000 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

1800 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

1500 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

1200 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

1000 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

900 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

800 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

700 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

600 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

500 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

400 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

300 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

200 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

100 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

000 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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opBRMrara  yoaaicm  'a* 
aSAFEXKC,  AS8KVIU.B  RC 


PERCERTACB  FABQUBRCy  OF  OCCURRBICB  OF  CBILIHO  VERStffl  VISIBILITY 
FBOH  BtARLT  OBSKRVATIORS 


annOR  HWBBR!  723865  SXKTIOR  RMS:  RELLIS  AFB/LAS  VBOAS  RV 

LST  TO  UTCi  8 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MORIS:  AW  SOURS:  15-17 


CBILIRO 

IR 

FEET 

OR 

7 

es 

6 

OB 

5 

G8 

4 

OB 

3 

VISIBILITY  IR 

08  OB 

2  1/2  2 

SIRIUIB 

08 

1  1/2 

MZLBS 

OB 

1  1/4 

OB 

1 

6B 

3/4 

CB 

5/8 

GB 

1/2 

ae 

3/8 

GB 

1/4 

GB 

0 

RO  CEIL 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

08 

20000 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

07.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

OB 

18000 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

08 

16000 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

08 

14000 

94.5 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

« 

12000 

96.3 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

08 

10000 

97.6 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97,7 

97.7 

08 

9000 

97.7 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

08 

8000 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

08 

7000 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

08 

6000 

99.2 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

OB 

5000 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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99.6 
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100.0 

100.0 

100.0 

68 

1200 

99.6 
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100.0 
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99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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100.0 
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99.6 

100.0 

100.0 

100.0 
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100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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800 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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700 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 
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100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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99.6 

100.0 

100.0 
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100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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100.0 

100.0 

100.0 
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99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

300 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

200 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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99.6 
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97.6 
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99.0 
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99.0 

99.0 

99.0 
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7000 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

OE 

6000 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

OE 

5000 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 
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4500 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 
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99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 
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99.4 

99.4 

99.4 
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99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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3500 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

3000 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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2500 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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2000 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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99.8 

99.9 
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100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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100.0 

100.0 
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100.0 
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99.8 
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100.0 

100.0 
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100.0 

OE 

700 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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99.8 
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100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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100.0 
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99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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100.0 

100.0 
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99.8 

99.9 
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100.0 
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100.0 
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100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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99.8 
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99.8 
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100.0 
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100.0 

100.0 

08 

300 

99.8 

99.9 
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PKACHHAOE  FRBgUBRCr  OF  OCCURRBRCB  OF  CBILUIO  VERSUS  VISIBILITY 
FRON  BOURLY  OBSERVATIGIIS 
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OPBmTHS  LOCKTIOH  ’A* 
USAFSnC,  ASBKVIUB  NC 


PBRCEirEAGB  FRBQUElfCT  CP  OCCURRENCE  OF  CBILIRO  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  SOURLY  OBSERVATIONS 

SraXIOH  NUMBER:  723865  STATIOIf  NAME:  NELLIS  AFB/LAS  VEOAS  NV  PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  *  8  MOMIS:  OCT  BCWRS:  00-02 
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GE 

1/2 

GB 

3/0 

GB 

1/4 

GB 

0 

NO  CEIL 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

OB  20000 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

OB 

18000 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

OB 

16000 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

OE 

14000 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

OB 

12000 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

OB 

10000 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

OB 

9000 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

OB 

8000 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

OB 

7000 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

OE 

6000 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

OB 

5000 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

OB 

4500 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

4000 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

3500 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

3000 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

2500 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

2000 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

1800 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

1500 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

1200 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

1000 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

900 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

800 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

700 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

600 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

500 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

400 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

300 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

200 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

100 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

000 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 


D  -  2  -  82 


USAFBTAC/DS~92/283  -  Paga  261 


CraiUtTraO  UXATIOH  'A* 
USAFEXRC,  ASHBVILLB  RC 


PERCBHTASB  PHEgUBBCg  OF  OCCURRBRCB  OF  CBILIRO  VBBSUS  VISIBIXITir 

FROH  aooia.r  obskrvaticms 


SXKnOII  HDHBBR:  723865  STATIOR  RMO:  RELLIS  AFB/LAS  VEOKS  HV 

LST  TO  UIC:  *  8 


PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MORTH:  OCT  HOURS:  03-05 


CEILIRe 

IH 

FEET 

1  GB 

1  ^ 

68 

6 

GE 

5 

GB 

4 

OB 

3 

visiBiLiry  IH 

Qg  GB 

2  1/2  2 

SinXUTE  MILES 

GB  GE 

1  1/2  1  1/4 

GB 

1 

OB 

3/4 

GB 

5/8 

OB 

1/2 

3/8 

GB 

X/4 

GB 

0 

HO  CEIL 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

OB 

20000 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

OR 

18000 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

BE 

16000 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

C8 

14000 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

CE 

12000 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

G8 

10000 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

GS 

9000 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

CE 

8000 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

7000 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

G8 

6000 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

5000 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

eg 

4500 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

eg 

4000 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

Gg 

3500 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

Gg 

3000 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

QB 

2500 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

Gg 

2000 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

CB 

1800 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

1500 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

Gg 

1200 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

1000 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

Gg 

900 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

eg 

800 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

Gg 

700 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

eg 

600 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

eg 

500 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

Gg 

400 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

eg 

300 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

eg 

200 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

eg 

100 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

eg 

000 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOm.  HUBER  OP  OBaOWniORS  930 
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USAFBTM:/DS"92/283  -  Pag*  262 


OFBinTim  lOCWIOH  *A' 
usafrik:,  ASBBvmE  ik: 


PERCEHXAaE  FREQUBMCT  CP  OCCUHKBIICK  CP  CBIURO  VERSUS  VISIBILITT 
FItOM  BCURLT  GBSBRVATIORS 


SranOM  BIMBBR:  723865  8XAXIOII  lUHB:  IIBU.IS  AFB/LAS  VSGAS  SV 

LSI  TO  UICl  *  8 


PBSIOD  CP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
NORTH:  OCT  BOURS:  06-08 


CEILim 

IB 

FEET 

OB 

7 

OB 

6 

GB 

5 

OB 

4 

GB 

3 

VISIBILITT  IR 

OE  OS 

2  1/2  2 

8XAIUIB  MILES 
OB  OB 

1  1/2  1  1/4 

OB 

1 

(X 

3/4 

OB 

5/8 

GB 

1/2 

6B 

3/8 

GB 

1/4 

GB 

0 

RO  CEIL 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

CE 

20000 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

OB 

18000 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

OE 

16000 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

OB 

14000 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

SB 

12000 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

CE 

10000 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98. Z 

98.2 

OB 

9000 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

OE 

8000 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

OB 

7000 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

OB 

6000 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

CE 

5000 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

CE 

4500 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

CE 

4000 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

CE 

3900 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

a 

3000 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

2500 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

lOOaO 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

CE 

2000 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

1800 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

1500 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

CE 

1200 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

1000 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

900 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

800 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

CE 

700 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

CE 

600 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

CE 

500 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

400 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

300 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

200 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

100 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

000 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  RnaSR  GP  OBSERVATICHS  930 


D  -  2  -  84 


USAFETAC/DS— 92/283  -  Paga  263 


oraiwniio  yocKnoK  -a* 
USAnXAC,  ASBBVILLB  HC 


PBRCBmAGB  FRBgUHICy  OF  OCCURRBRCB  OF  CBILIRO  VBKSUB  VISIBILITY 
FDOH  HOURLY  (nSERVAnOHS 


SZmOH  HinOBR:  723865  SmiOR  RMSs  KELLIS  AFB/LAS  VEDAS  RV 

LST  TO  UIC:  *  8 


PERICO  OF  RBOORDs  OCT  81  -  SEP  91 
HORIH:  OCT  HOURS:  09-11 


CEILIHD 

n 

FEET 

OB 

7 

G8 

6 

OE 

5 

GB 

4 

GB 

3 

VISIBILITY  n 

OE  OB 

2  1/2  2 

SnUCUTB 

GB 

1  1/2 

MILES 

GB 

1  1/4 

GB 

1 

OB 

3/4 

GB 

5/8 

GB 

1/2 

OB 

3/8 

GB 

1/4 

GB 

0 

BO  CEIL 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

OB  20000 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

08 

18000 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

6E 

16000 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

QB 

14000 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

08 

12000 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

08 

10000 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

08 

9000 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

08 

8000 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

08 

7000 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

« 

6000 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

08 

5000 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

08 

4500 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

08 

4000 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

OB 

3500 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

08 

3000 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

2500 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

2000 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

1800 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

1500 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

1200 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

1000 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

900 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

800 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

700 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

lOOiO 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

600 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

500 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

400 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

300 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

200 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

* 

100 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

000 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

IDIRL  RWBER  OF  OBSERVmORS  930 


D  -  2  -  85 


U8APBTAC/DS— 92/283  -  Fag*  264 


OPBRMIIIO  IdOCKnOH  'A* 
USAFBIAC,  ASHBVILLB  RC 


PBRCBHTASB  FREQUBRCT  CP  OCCURRBRCB  OP  CBILIHO  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  BOURLT  OBSBRVAIIOie 


SranOR  RWfBBRl  723865  STATIOR  RMS:  RELLIS  APB/LAS  VBGAS  RV 

LST  TO  UICl  *  8 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MORIS:  OCT  BOURS:  12-14 


CEILIRG 

IR 

FEET 

08 

7 

OB 

6 

GB 

5 

OB 

4 

VISIBILITY  IR  STATUTE 

OB  OB  OB  GE 

3  21/2  2  1  1/2 

MILES 

1  1/4 

OB 

1 

OB 

3/4 

OB 

5/8 

08 

1/2 

OB 

3/8 

GB 

1/4 

GB 

0 

RO  CEIL 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

OE 

20000 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

GE 

18000 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

OB 

16000 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

BE 

14000 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

OB 

12000 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

OB 

10000 

97.7 

97.7 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

98.0 

98.0 

OB 

9000 

97.7 

97.7 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

98.0 

98.0 

OB 

8000 

98.3 

98.3 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.5 

98.5 

OE 

7000 

98.8 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.2 

99.2 

OE 

6000 

98.8 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.2 

99.2 

OE 

5000 

98.9 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.4 

99.4 

OB 

4500 

99.1 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

OB 

4000 

99.2 

99.5 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

OR 

3500 

99.2 

99.5 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

OB 

3000 

99.2 

99.5 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

OE 

2500 

99.2 

99.5 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

OE 

2000 

99.2 

99.5 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

OB 

1800 

99.2 

99.5 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

OE 

1500 

99.2 

99.5 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

OB 

1200 

99.2 

99.5 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

OE 

1000 

99.2 

99.5 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

OE 

900 

99.2 

99.5 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

OE 

800 

99.2 

99.5 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

OB 

700 

99.2 

99.5 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

QM 

600 

99.2 

99.5 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

at 

500 

99.2 

99.5 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

OE 

400 

99.2 

99.5 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

OE 

300 

99.2 

99.5 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

OE 

200 

99.2 

99.5 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

OB 

100 

99.2 

99.5 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

OB 

000 

99.2 

99.5 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

TOEAL  RUaSR  OP  OB8ERVATIOIIS  930 


D  -  2  -  86 


U8AnTAC/D8~92/283  -  Pag*  269 


craitmiio  uxATioii  -a* 
OBAranC,  ABBBVILUI  K 


PBAL'BirtAgg  FUBOUBK-'t  OT  OCCUntBRCB  OF  CBILniO  VERSUS  VISIBILm 
FROM  BOURLT  OBSBRVATIORS 


SrniOR  MMBR:  72386S  SXMnOH  RAMB:  HBU.IS  AFB/LAS  VEOAS  RV  PBRICO  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 


LBT  ID  VTCt 

*  8 

fotmt 

OCT 

BOORS: 

15-17 

CBILIRO 

VISIBILm  IR 

STATUTE 

RILES 

1 

»  1 

8E 

SB 

SB 

SB 

OB 

OB 

SB 

SB 

OB 

SB 

OB 

OB 

OB 

OB 

SB 

OS 

FEET  1 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

HD  CEn. 

79.2 

79.2 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

08  20000 

90.3 

90.3 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

OB 

18000 

90.5 

90.5 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

OB 

16000 

91.0 

91.0 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

OB 

14000 

93.2 

93.2 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

08 

12000 

96.3 

96.3 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

08 

10000 

97.8 

97.8 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

08 

9000 

98.0 

98.0 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

08 

8000 

98.5 

98.6 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

08 

7000 

99.0 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99. ii. 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

08 

6000 

99.2 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

08 

SOOO 

99.4 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

08 

4S00 

99.4 

99.9 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

08 

4000 

99.4 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

08 

3500 

99.4 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

08 

3000 

99.4 

99.9 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

08 

2900 

99.5 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

2000 

99.5 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

1800 

99.5 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

1900 

99.5 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

1200 

99.5 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

1000 

99.5 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

900 

99.5 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

800 

99.5 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

700 

99.5 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

600 

99.5 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

500 

99.5 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

400 

99.5 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

300 

99.5 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

200 

99.5 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

100 

99.5 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

000 

99.5 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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omwniio  loamcn 
uskFinc,  haanuM  k 


tmeuraea  naguBMCT  or  oocumgrca  or  cbiliro  versus  visisiun 
FMH  BOURLT  OBSERWIOHS 


snnor  MMSBRi  723865  BOaiOK  RMBl  RBLU8  RFR/UkS  VEOU  RV 

L8T  TO  UlCt  *  8 


PERIOD  or  RBCODD:  OCT  81  -  SEP  91 
NaiTHl  OCT  BOORS:  18-20 


CEILIin 

IB 

FEET 

at 

1 

a 

6 

a 

5 

OB 

4 

a 

3 

visiBiLirr  IB 

OE  a 

2  1/2  2 

8XMUTE  MILES 

OB  OE 

1  1/2  1  1/4 

OB 

1 

OB 

3/4 

GE 

5/8 

GB 

1/2 

OE 

3/8 

a 

1/4 

6B 

0 

■0  an. 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

OE  20000 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

OB 

18000 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

6E 

16000 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

a 

14000 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

m 

12000 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

OB 

10000 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

OB 

9000 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

a 

8000 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

OE 

7000 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

OE 

6000 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

« 

5000 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

OB 

4500 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

OB 

4000 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

a 

3500 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

a 

3000 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

OE 

2500 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

OB 

2000 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

1800 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

1500 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

1200 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

1000 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

900 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

800 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

a 

700 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

a 

600 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

a 

500 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

a 

400 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

a 

300 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

m 

200 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

m 

100 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

at 

000 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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OPBMtmK  UXaOIOK  *A* 
OBWRK,  MBEVILLB  MC 


FBHCBHTKOB  PREQUBRCT  W  OCCURRBCS  OF  CSILIRO  VERSUS  VISIBILITy 
FROH  aOURLT  OBSSKVATICIIS 


SZtmOII  mJMBRl  72386S  SZMnOR  IWC:  IBIXIS  AFB/LA8  VBQMS  SV 

I8T  ID  UlCt  *  a 


PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
HOHTH:  OCT  BOURSt  21-23 


aiLno 

n 

FEET 

1  ™ 

1  ’ 

61 

6 

08 

5 

61 

4 

6E 

3 

TISEBILITX  IB 

61  OB 

2  1/2  2 

STATUTE  MXU8 

as  as 

1  1/2  1  1/4 

68 

1 

6B 

3/4 

61 

5/8 

OB 

1/2 

as 

3/8 

OB 

1/4 

OB 

0 

BO  CEIL 

69.7 

85.7 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85. 8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

OB 

20000 

92.9 

92.9 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

61 

18000 

93.2 

93.2 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

61 

16000 

93.7 

93.7 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

61 

14000 

97.0 

97.0 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

61 

12000 

98.9 

98.5 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

SB 

10000 

98.9 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

61 

9000 

98.9 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

08 

8000 

99.2 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

61 

7000 

99.2 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

a 

6000 

99.2 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

61 

sooo 

99.2 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

61 

4900 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

61 

4000 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

61 

3900 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

• 

3000 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

61 

2900 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

CB 

2000 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.0 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

61 

1800 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

61 

1900 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

61 

1200 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

1000 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 
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91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

OB 

12000 

92.8 

92.8 

92.9 

92.9 

92.9 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

OE 

10000 

94.4 

94.4 

94.6 

94.6 

94.6 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

OE 

9000 

94.8 

94.8 

94.9 

94.9 

94.9 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

OE 

8000 

96.3 

96.3 

96.4 

96.4 

96.6 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

OB 

7000 

97.3 

97.3 

97.4 

97.4 

97.6 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

OE 

6000 

97.7 

97.7 

97.8 

97.8 

97.9 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

OB 

5000 

98.0 

98.0 

98.1 

98.1 

98.2 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

OR 

4500 

98.0 

98.0 

98.1 

98.1 

98.2 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

OB 

4000 

98.0 

98.0 

98.1 

98.1 

98.2 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

OB 

3500 

98.3 

98.3 

98.4 

98.4 

98.6 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

OB 

3000 

98.6 

98.6 

98.7 

98.7 

98.8 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

OB 

2500 

98.6 

98.6 

98.7 

98.7 

98.8 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

OB 

2000 

99.1 

99.1 

99.2 

99.2 

99.3 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

OB 

1800 

99.1 

99.1 

99.2 

99.2 

99.3 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

OB 

1500 

99.1 

99.1 

99.2 

99.2 

99.3 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

OB 

1200 

99.1 

99.1 

99.2 

99.2 

99.3 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

OB 

1000 

99.1 

99.1 

99.2 

99.2 

99.3 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

OB 

900 

99.1 

99.1 

99.2 

99.2 

99.3 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

OB 

800 

99.1 

99.1 

99.2 

99.2 

99.3 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

OB 

700 

99.1 

99.1 

99.2 

99.2 

99.3 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

OB 

600 

99.1 

99.1 

99.2 

99.2 

99.3 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

OB 

500 

99.1 

99.1 

99.2 

99.2 

99.3 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

OB 

400 

99.1 

99.1 

99.2 

99.2 

99.3 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

OB 

300 

99.1 

99.1 

99.2 

99.2 

99.3 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

OB 

200 

99.1 

99.1 

99.2 

99.2 

99.3 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

OB 

100 

99.1 

99.1 

99.2 

99.2 

99.3 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

a 

000 

99.1 

99.1 

99.2 

99.2 

99.3 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

100.0 

TOTAL  ROm  OP  OHSERVATIORS  900 
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cPBrnmo  uxatncai  -a* 
OSAretAC,  ASBBVIU.B  RC 


FBRCBIITAQ8  FREtJUBMCT  OF  OCCUARBRCB  Of  CBtLIAa  VEASUS  VISIBILm 
FRON  KXIRLT  (»SSR«ATIGHS 

SZAZIOH  RUMBERt  723865  aEKtlOH  RAIS:  REU.IS  AFB/US  VBOAS  RV  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LSI  TO  UICl  *  8  HOHIHt  BOP  BOURS:  06-08 


CBILIRe 

IR 

FEET 

a 

7 

a 

6 

a 

5 

a 

4 

a 

3 

VISIBILITy  IR  SXAXUIB 

a  a  a 

21/2  2  1  1/2 

MILES 

a 

1  1/4 

a 

1 

a 

3/4 

<2B 

5/S 

a 

1/2 

a 

3/8 

a 

1/4 

6B 

0 

Ro  cm 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.1 

75.2 

75.2 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

OR  20000 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.4 

85.6 

85.6 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

CB 

18000 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.8 

86.9 

86.9 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

CB 

16000 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.6 

87.7 

87.7 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

OB 

14000 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.4 

91.6 

91.6 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

SB 

12000 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.2 

93.3 

93.3 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

08 

10000 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.9 

94.0 

94.0 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

08 

9000 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.2 

94.3 

94.3 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

08 

8000 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.2 

96.3 

96.3 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

(B 

7000 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.8 

96.9 

96.9 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

* 

6000 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

98.0 

98.1 

98.1 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

OS 

5000 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.7 

98.8 

98.8 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

01 

45m 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.8 

98.9 

98.9 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

OB 

4om 

98.8 

98.8 

98.8 

99.0 

99.1 

99.2 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

os 

39m 

98.9 

98.9 

98.9 

99.1 

99.2 

99.3 

99.3 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

08 

3om 

98.9 

98.9 

98.9 

99.1 

99.2 

99.3 

99.3 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

OS 

25m 

98.9 

98.9 

98.9 

99.1 

99.2 

99.3 

99.3 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

OR 

2om 

99.0 

99.0 

99.0 

99.2 

99.3 

99.4 

99.4 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

OS 

18m 

99.0 

99.0 

99.0 

99.2 

99.3 

99.4 

99.4 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

08 

ism 

99.0 

99.0 

99.0 

99.2 

99.3 

99.4 

99.4 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

a 

12m 

99.0 

99.0 

99.0 

99.2 

99.3 

99.4 

99.4 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

im.o 

100.0 

a 

10m 

99.0 

99.0 

99.0 

99.2 

99.3 

99.4 

99.4 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

im.o 

100.0 

CM 

9m 

99.0 

99.0 

99.0 

99.2 

99.3 

99.4 

99.4 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

im.o 

100.0 

a 

8m 

99.0 

99.0 

99.0 

99.2 

99.3 

99.4 

99.4 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

im.o 

100.0 

a 

7m 

99.0 

99.0 

99.0 

99.2 

99.3 

99.4 

99.4 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

im.o 

im.o 

« 

6m 

99.0 

99.0 

99.0 

99.2 

99.3 

99.4 

99.4 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

im.o 

100.0 

a 

sm 

99.0 

99.0 

99.0 

99.2 

99.3 

99.4 

99.4 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

im.o 

100.0 

08 

4m 

99.0 

99.0 

99.0 

99.2 

99.3 

99.4 

99.4 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

im.o 

im.o 

OB 

im 

99.0 

99.0 

99.0 

99.2 

99.3 

99.4 

99.4 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

im.o 

im.o 

100.0 

OB 

2m 

99.0 

99.0 

99.0 

99.2 

99.3 

99.4 

99.4 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

im.o 

100.0 

a 

im 

99.0 

99.0 

99.0 

99.2 

99.3 

99.4 

99.4 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

im.o 

100.0 

« 

om 

99.0 

99.0 

99.0 

99.2 

99.3 

99.4 

99.4 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

im.o 

100.0 

10IAL  RUIBBR  OF  CBSBRVXnORE  900 
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oRmniR  ucKnoH  ’a* 
OTAFRAC,  KBBgnUX  RC 


PBRCERACB  FREQUBHCT  OP  OCCURRBIICS  OF  CBILIHO  VERSUS  VISIBILITT 
FROM  BOURLT  OBSBRVXnORS 


SnmOH  HUMBERl  72386S  SATIOH  lUHB:  REUIS  AFB/LAS  VSflAS  RV  PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 


1ST  ID  UIC: 

4  8 

MOHTB: 

NOV 

HOURS: 

09-11 

CEIURB 

VISIBILin  IR 

STATUTE  MILES 

IR 

08 

OB 

OB 

OB 

GB 

OB 

GB 

OB 

GB 

OB 

OR 

GB 

OB 

OB 

GB 

QE 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

no 

CEIL 

73.8 

73.9 

73.9 

73.9 

74.0 

74.0 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

OE  20000 

84.2 

84.3 

84.6 

84.6 

84.8 

84.8 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

OE 

18000 

85.6 

85.7 

85.9 

85.9 

86.1 

86.1 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

OE 

16000 

87.6 

87.7 

87.9 

87.9 

88.1 

88.1 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

OB 

14000 

91.3 

91.4 

91.7 

91.7 

91.9 

91.9 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

OE 

12000 

93.1 

93.2 

93.4 

93.4 

93.7 

93.7 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

OB 

10000 

93.7 

93.8 

94.0 

94.0 

94.2 

94.2 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

OB 

9000 

94.0 

94.1 

94.3 

94.3 

94.6 

94.6 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

OE 

8000 

95.8 

95.9 

96.1 

96.1 

96.3 

96.3 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

OB 

7000 

96.0 

96.1 

96.3 

96.3 

96.6 

96.6 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

OE 

6000 

97.2 

97.3 

97.6 

97.6 

97.8 

97.8 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

OE 

5000 

97.9 

98.0 

98.6 

98.6 

98.8 

98.8 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

OE 

4500 

98.0 

98.1 

98.7 

98.7 

98.9 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

OE 

4000 

98.3 

98.4 

99.0 

99.0 

99.2 

99.2 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

OB 

3500 

98.7 

98.8 

99.3 

99.3 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

OE 

3000 

98.8 

98.9 

99.4 

99.4 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

OE 

2500 

98.8 

98.9 

99.4 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

2000 

98.8 

98.9 

99.4 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

1800 

98.8 

98.9 

99.4 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

1500 

98.8 

98.9 

99.4 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

1200 

98.8 

98.9 

99.4 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

1000 

98.8 

98.9 

99.4 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

lOO.O 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

900 

98.8 

98.9 

99.4 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

800 

98.8 

98.9 

99.4 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

700 

98.8 

98.9 

99.4 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

600 

98.8 

98.9 

99.4 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

500 

98.8 

98.9 

99.4 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

400 

98.8 

98.9 

99.4 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

300 

98.8 

98.9 

99.4 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

200 

98.8 

98.9 

99.4 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

100 

98.8 

98.9 

99.4 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

000 

98.8 

98.9 

99.4 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

IDOL  RUDER  OP  (D8BRVATI0R8  900 
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orawmo  uxKncm  *a* 
UaWEXMC,  KSBBVIIIB  HC 


FERCBinavQB  FREguracr  op  occubremcb  of  cbilhio  vbrsis  visibility 

PBOH  BOURLT  OBSBtVATIOHB 


SXMriOII  HWBBIlt  723865  SXKnOH  IDtMBi  NELLIS  AFB/LAS  VEQAS  EV 

L8T  ID  VIC:  *  8 


FBKIOD  OF  EBOOBD:  OCT  81  -  SEP  91 
HOIRB:  BOV  HOUES:  12-14 


CEILim 

IE 

FEET 

CB 

7 

08 

6 

GB 

5 

GB 

4 

GB 

3 

VISIBILITr  IE  SXRIUIB  NILES 
GB  GB  CT  OB 

21/2  2  1  1/2  1  1/4 

GB 

1 

GB 

3/4 

<x 

5/8 

GB 

1/2 

GB 

3/8 

GB 

1/4 

GB 

0 

ED  CEIL 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

GS 

20000 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

CB  18000 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

OK 

16000 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

QB 

14000 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

OR 

12000 

93.0 

93.0 

93.1 

93.1 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

33.2 

CB 

10000 

93.7 

93.7 

93.8 

93.8 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

CB 

9000 

93.9 

93.9 

94.0 

94.0 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

GS 

8000 

95.8 

95.8 

96.0 

96.0 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

GB 

7000 

96.3 

96.3 

96.6 

96.6 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

OB 

6000 

97.2 

97.2 

97.4 

97.4 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

CE 

5000 

98.0 

98.0 

98.2 

98.3 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

08 

4500 

98.0 

98.0 

98.2 

98.3 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

OB 

4000 

98.4 

98.4 

98.8 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

GB 

3500 

98.4 

98.4 

98.8 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

CB 

3000 

99.0 

99.0 

99.3 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

CB 

2500 

99.2 

99.2 

99.6 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

CB 

2000 

99.3 

99.3 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

1800 

99.3 

99.3 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

1500 

99.3 

99.3 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

CB 

1200 

99.3 

99.3 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

1000 

99.3 

99.3 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OP 

900 

99.3 

99.3 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

300 

99.3 

99.3 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

CE 

700 

99.3 

99.3 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

600 

99.3 

99.3 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

UE 

500 

99.3 

99.3 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

2 

400 

99.3 

99.3 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

3 

300 

99.3 

99.3 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

3 

200 

99.3 

99.3 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100 

99.3 

99.3 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1 

000 

99.3 

99.3 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOnL  EVmER  OP  OBSEEVniOm  900 
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OFBIMTIRe  lACXnOR  'A’ 
OSAFEIAC,  ASaSVILIiB  RC 


PBRCEHTAGB  FREQUERCT  OF  OCCURRERCE  OF  CBILIHG  VERSUS  VISIBILITy 
FROM  HOURLY  OBSERVATICRIS 


SXATIOH  RUNBER:  723865  SIATIOR  RMS:  RELLIS  AFB/LAS  VEGAS  RV  PERIOD  OF  RECORO:  OCT  81  -  SEP  91 


LST  TO  DTC: 

*  8 

HOinH: 

NOV 

BOURS: 

15-17 

CEILIRG 

VISIBILITY  IR 

SIATUIE 

HIliBS 

IR 

1 

OB 

OB 

GE 

GE 

GB 

GE 

GE 

OB 

GE 

OB 

6B 

OE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

1  7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

RO  CEIL 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

6B 

20000 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6^ 

84.6 

GB 

18000 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

GE 

16000 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

6B 

14000 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91. JL 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

OE 

12000 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93-7 

93.7 

OE 

10000 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

OB 

9000 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

OB 

8000 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

6E 

7000 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

OB 

6000 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

OE 

5000 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

OE 

4500 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

OB 

4000 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

OE 

3500 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98. C 

OE 

3000 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

OE 

2500 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

OB 

2000 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

OB 

1800 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99*7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

OE 

1500 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

1200 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

1000 

99  .9 

99.9 

99.9 

99.9 

99-9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

900 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

130.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

800 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

700 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

600 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

500 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

400 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

300 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100... 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

200 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

100 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

000 

99.9 

99.“ 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  RUMBKR  OF  OBSERVATIGHS  900 
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orawrnw  ux»ticii  'a* 

nSAFRAC,  ASBEVIILB  HC 


PEBCBTiAOB  FREQUBICT  OF  OCCURRBICB  OF  CBILIRQ  VERSUS  VISIBILITY 
FROH  HOURLY  OBSHRVATIOHS 


SnriOR  HUBER:  723865  STAIIOH  RAME:  HELLIS  AFB/LAS  VBOAS  HV 

LST  TO  UTC:  *  8 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
HORIB:  ROV  HOURS:  18-20 


CEILIHa 
IH  1 

FEET  1 

1  6B 

1  ^ 

OB 

6 

OB 

5 

OB 

4 

OB 

3 

VISIBILITY  IR 

GB  OB 

2  1/2  2 

STATUTE 

CK 

1  1/2 

MILES 

OB 

1  1/4 

OB 

1 

OE 

3/4 

GB 

5/B 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

OB 

1/4 

GB 

0 

HO  CEIL 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

CB 

20000 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

07.7 

87.7 

87,7 

87.7 

OE 

18000 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

GB 

16000 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

«E 

14000 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

OB 

12000 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

GB 

10000 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

OB 

9000 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

OB 

8000 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

GB 

7000 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

QE 

6000 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

OB 

5000 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

GB 

4500 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

GB 

4000 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

GB 

3500 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

OB 

3000 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

08 

2500 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

6B 

2000 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

OB 

1800 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

1500 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

1200 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

lOC.O 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

1000 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

900 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

800 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

700 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

CB 

600 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

at 

500 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

400 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

300 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

200 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

100 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOOL  HUBER  OT  OBSBRVKnORS  900 
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OPKRKnira  UCKTIOR  -A- 
USAFBIAC,  ASBBVHJLR  IIC 


FBRCSirEA3R  FBBgOBIICT  OF  OCCURBENCB  OF  CBILIIiO  VERSUS  VISIBILITY 
FRCH  BOURLY  OBSBRVATIORS 


8THTICII  mjMBER:  723869  SZRTIOH  lUMB:  KELLIS  AFB/LAS  VEOAS  HV 

LST  TO  OIC:  *  8 


PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MOUTH:  ROV  HOURS:  21-23 


CEILIHO 

IK 

FEET 

08 

7 

OB 

6 

QB 

5 

OB 

4 

OB 

3 

VISIBILITY  IK 
OB  (S 

2  1/2  2 

8TA3UTB 

OB 

1  1/2 

HILB8 

OB 

1  1/4 

GB 

1 

OB 

3/4 

QB 

5/B 

OE 

1/2 

QB 

3/8 

OB 

1/4 

OB 

0 

HO  CEIL 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

eS  20000 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

OB 

18000 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

OB 

16000 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

ESI 

89.4 

89.4 

89.4 

OS 

14000 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

OB 

12000 

99.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

OB 

10000 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

OE 

9000 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

OB 

8000 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

OS 

7000 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

OB 

6000 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

OB 

5000 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

OB 

4500 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

OB 

4000 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

OB 

3500 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

OB 

3000 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

OE 

2500 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

OB 

2000 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

OB 

1800 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

1500 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

1200 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100. 0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

1000 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

900 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

800 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

700 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

600 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

500 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100  .0 

OB 

400 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

300 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

200 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

100 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

000 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOIRL  RUHBBR  OP  OBBERVHTIOMS  900 
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orawriHG  uxanoH  ’a* 
OSJtnXK,  ABHBVILLB  RC 


FERCBHTAeS  PREQUHICT  OF  OCCUBRBICK  OP  CBUIRQ  VERSUS  VISIBILITY 
FIOl  BOURLY  OBSBRVRTIORS 

SXKTIOH  HUMBER:  72386S  SIRTIOR  HAME:  RELLIS  AFB/LAS  VEIMS  HV  PERIOD  OP  RBCSRD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  *  8  MORIH:  ROV  BOORS:  ALL 


CBILIHO 

n 

PEST 

a 

7 

a 

6 

a 

9 

a 

4 

VISIBILITY  IR  STATUTE 

a  a  a  a 

3  21/2  2  1  1/2 

MILES 

OE 

1  1/4 

(3 

1 

OE 

3/4 

08 

5/8 

OB 

1/2 

QE 

3/8 

GB 

1/4 

GB 

0 

HO 

CEIL 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.4 

79.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

08 

20000 

89.6 

89.6 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

85.7 

05.0 

05.0 

05.8 

85.8 

85.8 

05.8 

85.0 

85.8 

85.8 

08 

18000 

86.7 

86.7 

a.7 

86.7 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

a.o 

86.0 

06.8 

86.8 

a.8 

86.8 

86.8 

86.8 

08 

16000 

87.8 

87.8 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

88.0 

88.0 

88.0 

80.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

08 

14000 

91.8 

91.8 

91.9 

91.9 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

a.o 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

OB 

12000 

93.7 

93.7 

93.8 

93.8 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

08 

10000 

94.8 

94.8 

94.9 

94.9 

a.o 

99.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

08 

9000 

99.0 

99.0 

99.1 

99.1 

99.2 

99.2 

95.2 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

08 

8000 

96.7 

96.7 

W.8 

96.8 

a.8 

96.9 

96.9 

96.9 

a.9 

96.9 

a.9 

96.9 

a.9 

96.9 

a.9 

96.9 

08 

7000 

97.0 

97.0 

97.1 

97.1 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

a 

6000 

97.8 

97.8 

97.9 

97.9 

98.0 

98.0 

98.0 

a.o 

a.o 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

a 

9000 

M.3 

98.4 

a.9 

98.9 

98.6 

98.6 

98.6 

98.7 

a.7 

98.7 

98.7 

98.7 

90.7 

98.7 

98.7 

98.7 

OB 

4SM 

M.9 

98.9 

a.6 

98.7 

a.7 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

90.8 

98.8 

90.8 

98.8 

98.8 

98.8 

a 

4000 

96.7 

98.7 

a.8 

98.9 

a.o 

99.0 

a.o 

99.0 

a.o 

99.1 

a.i 

99.1 

a.i 

99.1 

a.i 

99.1 

a 

39TO 

M.8 

98.9 

a.o 

a.i 

a.i 

99.2 

a.2 

99.2 

a.2 

99.2 

a.2 

99.2 

a.2 

99.2 

99.2 

99.2 

“ 

3000 

W.l 

M.l 

a.3 

a.3 

a.4 

99.4 

a.4 

99.5 

a.5 

99.5 

a.5 

99.5 

a.5 

99.5 

a.5 

99.5 

a 

2900 

99.2 

a.2 

a.3 

99.4 

a.9 

99.9 

a.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

a.6 

99.6 

a 

2000 

a. 3 

a.3 

a.9 

a.6 

a.6 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

a.8 

99.8 

a.8 

99.8 

a.8 

99.8 

OB 

1800 

m.4 

99.4 

a.9 

99.6 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.0 

a.o 

99.8 

a.o 

99.8 

99.8 

99.8 

a 

1900 

».4 

a.4 

a.6 

99.7 

99.7 

99.8 

a.o 

99.9 

99.9 

99.9 

a.9 

99.9 

a.9 

99.9 

99.9 

100.0 

a 

12a 

M.4 

M.4 

a.6 

99.7 

99.7 

99.8 

a.8 

99.9 

99.9 

99.9 

a.9 

99.9 

a.9 

100.0 

100.0 

100.0 

a 

1000 

a.4 

a. 4 

a.6 

99.7 

99.7 

99.8 

a.o 

99.9 

a.9 

99.9 

a.9 

99.9 

a.9 

100.0 

100.0 

100.0 

a 

900 

a.4 

99.4 

a.6 

99.7 

99.7 

99.8 

a.o 

99.9 

a.9 

a.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

a 

oa 

a.4 

a.4 

a.6 

99.7 

99.7 

99.8 

a.o 

99.9 

a.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

gs 

7a 

M.4 

a.4 

a.6 

99.7 

99.7 

99.8 

a.o 

99.9 

99.9 

99.9 

a.9 

99.9 

a.9 

100.0 

100.0 

100.0 

a 

6a 

a.4 

a.4 

a.6 

99.7 

99.7 

99.8 

a.o 

99.9 

a.9 

99.9 

a.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

a 

9a 

a.4 

a.4 

a.6 

99.7 

99.7 

99.8 

a.o 

a.9 

a.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

a 

4a 

a.4 

99.9 

a.6 

99.7 

a.8 

99.8 

a.o 

99.9 

a.9 

99.9 

a.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 
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3a 

a.4 

a.9 

a.6 

99.7 

a.8 

99.8 

a.o 

99.9 

a.9 

99.9 

a.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 
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2a 

M.4 

a.9 

99.6 

99.7 

a.8 

99.8 

a.o 

99.9 

a.9 

99.9 

a.9 

99.9 

a.9 
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la 
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opBUtaim  LocnioH  -a* 
OBARDU:,  ASBBVILU  RC 


PBRCBHTAOB  raBQUBIICY  CP  OCCURRBIICB  OF  CBILIRa  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  SOURLY  OBSERVRXIOHS 


STOIOR  RaOBRl  723865  STRTIOH  IIMIK:  RELLIS  AFB/LA8  VBOAS  HV  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 


LST  TO  UIC: 

*  B 
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OB 

OB 
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OB 

OB 
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86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.6 

86.6 
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87.1 

87.1 

87.2 

87.2 
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87.3 

87.3 

87.3 

87.3 
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87.3 

87.4 
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OE 

16000 

87.8 

87.8 

88.0 

88.0 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.2 

88.2 

OE 

14000 

90.3 

90.3 

90.4 

90.4 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.6 

90.6 

OE 

12000 

91.5 

91.5 

91.6 

91.6 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.8 

91.8 

OE 

10000 

93.5 

93.5 

93.7 

93.7 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.9 

93.9 

OE 

9000 

94.0 

94.0 

94.1 

94.1 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.3 

94.3 

OE 

8000 

95.2 

95.2 

95.3 

95.3 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.5 

95.5 

OE 

7000 

96.0 

96.0 

96.1 

96.1 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.3 

96.3 

OE 

6000 

97.0 

97.0 

97.1 

97.1 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.3 

97.3 

OE 

5000 

97.4 

97.4 

97.5 

97.5 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.7 

97.7 

OE 

4500 

97.4 

97.4 

97.5 

97.5 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.7 

97.7 

OE 

4000 

98.0 

98.0 

98.1 

98.1 

96.2 

98.2 

98.2 

96.2 

98.2 

96.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.3 

98.3 

OE 

3500 

98.1 

98.1 

98.2 

98.2 

98.3 

98.3 

98.3 

96.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.4 

98.4 

OE 

3000 

98.3 

98.3 

98.4 

98.4 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

96.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.6 

98.6 

OB 

2500 

98.6 

98.6 

98.7 

98.7 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

96.8 

98.8 

98.8 

98.9 

98.9 

OB 

2000 

98.7 

98.7 

98.8 

98.8 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

96.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

99.0 

99.0 

OB 

1800 

98.7 

98.7 

98.8 

98.8 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

99.0 

99.0 

OE 

1500 

98.9 

98.9 

99.0 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.2 

99.2 

OE 

1200 

99.1 

99.1 

99.2 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

OE 

1000 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.6 

OB 

900 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

OE 

800 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

08 

700 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

OE 

600 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

OE 

500 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.6 

99.8 

99.8 

99.6 

99.8 

99.9 

99.9 

OE 

400 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.6 

99.9 

99.9 

OE 

300 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.6 

99.9 

99.9 

OB 

200 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

OB 

100 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

«S 

000 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 
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opEKKtaa  locmoH  *a* 
aamnc,  mbbvilu  hc 


FBRCBRraflB  FRBgimcr  or  occuiotncs  of  cbiliiio  versus  visibilitt 
FKM  B0UR1.T  OBSSRVKnOHS 

smioil  miBBRl  733865  STHTIOH  HAMS:  REUIS  AFB/LAS  VEOAS  RV  PKRICD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SBP  91 

L8T  ID  UIC:  *  8  MOmB:  DEC  BOURSt  03-05 


CBILIIM 
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6 
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VISIBILITT  n  SraiUIE  fULBS 
OB  6B  CB  08  OE 
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OE 
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OB 

3/4 

GB 

5/8 

OE 
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OB 

3/8 

6B 
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■0  CEIL 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.1 

80.1 

80.2 

08  20000 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.1 

86.1 

86.2 

08 

18000 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.6 

86.6 

86.7 

08 

16000 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

86.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.1 

88.1 

88.2 

08 

14000 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.2 

90.2 

90.3 

12000 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.2 

91.2 

91.3 

08 

10000 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.6 

92.6 

92.7 

08 

9000 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.8 

92.8 

92.9 

08 

8000 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.3 

94.3 

94.4 

08 

7000 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.2 

95.2 

95.3 

08 

6000 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.3 

97.3 

97.4 

08 

5000 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97,7 

97.7 

97.8 

08 

4500 

98.2 

98.2 

98.3 

98.2 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.4 

98.4 

98.5 
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4000 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.8 

98.8 

98.9 

08 

3500 

98.7 

98.7 

98,7 

98.7 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

96.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.9 

98.9 

99.0 

08 

3000 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

99.0 

99.1 

99.1 

99.2 

08 

2500 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

99.0 

99.1 

99.1 

99.2 

08 

2000 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

99.0 

99.1 

99.1 

99.2 

08 

1800 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

99.0 

99.1 

99.1 

99.2 

OB 

1500 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.2 

99.4 

99.4 

99.5 

1200 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.2 

99.3 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.4 

99.5 

99.5 

99.6 

08 

1000 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

08 

900 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

08 

800 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

08 

700 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

* 

600 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

OB 

500 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

08 

400 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

08 

300 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

OB 

300 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

08 

100 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

08 

000 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.7 

99,7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 
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opBrarme  uxuaicm  *a* 
uawraM:,  MBsmix  hc 


PBRCBRTME  FRBgUERCT  OP  OOCURKBRCK  GF  CKILIRO  VERSUS  VISIBIUn 
FRCH  aOURLT  GBSERVmOHS 

SnnOR  RIMBERl  723S65  SXATIOH  RMOt:  KELLIS  AFB/LAS  VEOAS  RV  PERIOD  OP  RBCORDt  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UIC:  *  8  MOHIBt  DEC  HOURS:  06-08 
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1 

GB 

3/4 
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73.4 

73.4 

73.8 

74.0 

74.0 

74.0 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

CE 

20000 

82.7 

82.7 

83.1 

83.3 

83.3 

83.3 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

OB 

18000 

83.2 

83.2 

83.7 

83.9 

83.9 

83.9 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

OB 

16000 

85.2 

89.2 

85.6 

85.8 

85.8 

85.8 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

CE 

14000 

87.6 

87.6 

88.1 

88.3 

88.3 

88.3 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

OB 

12000 

89.7 

89.7 

90.1 

90.3 

90.3 

90.3 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.5 

90.5 

90.5 

OK 

10000 

91.0 

91.0 

91.4 

91.6 

91.6 

91.6 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.8 

91.9 

92.0 

92.0 

92.0 

OK 

9000 

91.0 

91.0 

91.4 

91.6 

91.6 

91.6 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.8 

91.9 

92.0 

92.0 

92.0 

OR 

8000 

93.3 

93.3 

93.8 

94.0 

94.0 

94.0 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.2 

94.3 

94.4 

94.4 

94.4 

OB 

7000 

94.2 

94.2 

94.6 

94.8 

94.8 

94.8 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

95.1 

95.2 

95.3 

95.3 

95.3 

OE 

6000 

94.9 

94.9 

95.4 

95.6 

95.6 

95.6 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.8 

95.9 

96.0 

96.0 

96.0 

OB 

SOOO 

99.8 

99.8 

96.2 

96.5 

96.5 

96.5 

96.6 

96.6 

96.6 

96.7 

96.7 

96.8 

96.9 

97.0 

97.0 

97.0 

OB 

4500 

96.2 

96.2 

96.7 

96.9 

96.9 

96.9 

97.0 

97.0 

97.0 

97.1 

97.1 

97.2 

97.3 

97.4 

97.4 

97.4 

OB 

4000 

97.2 

97.2 

97.6 

97.8 

97.8 

97.8 

98.0 

98.0 

98.0 

98.1 

98.1 

98.2 

98.3 

98.4 

98.4 

98.4 

OB 

3900 

97.3 

97.3 

97.7 

98.0 

98.0 

98.0 

98.1 

98.1 

98.1 

98.2 

98.2 

98.3 

98.4 

98.5 

98.5 

98.5 

OB 

3000 

97.9 

97.5 

98.0 

98.2 

98.2 

98.2 

98.3 

98.3 

98.3 

98.4 

98.4 

98.5 

98.6 

98.7 

98.7 

98.7 

OB 

2500 

97.7 

97.7 

98.2 

98.4 

98.4 

98.4 

98.6 

90.6 

98.6 

98.7 

98.7 

98.8 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

OK 

2000 

97.7 

97.7 

98.2 

98.4 

98.4 

98.4 

98.7 

98.7 

98.7 

98.8 

98.8 

98.9 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

OB 

1800 

97.7 

97.7 

98.2 

98.4 

98.4 

98.4 

98.7 

98.7 

98.7 

98.8 

98.8 

98.9 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

OB 

1500 

97.7 

97.7 

98.2 

98.4 

98.4 

98.4 

98.7 

90.7 

98.7 

98.8 

98.8 

98.9 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

OB 

1200 

97.7 

97.7 

98.2 

98.4 

98.4 

98.4 

98.7 

98.7 

98.7 

98.8 

98.8 

98.9 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

OB 

1000 

97.7 

97.7 

98.3 

98.5 

98.5 

98.5 

98.8 

98.8 

98.8 

98.9 

98.9 

99.2 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

OB 

900 

97.7 

97.7 

98.3 

98.5 

98.5 

98.5 

98.8 

98.8 

98.8 

98.9 

98.9 

99.2 

99.4 

99.6 

99.7 

99.7 

OB 

800 

97.7 

97.7 

98.3 

98.5 

98.7 

98.7 

99.0 

99.0 

99.0 

99.1 

99.1 

99.5 

99.6 

99.9 

100.0 

100.0 

OB 

700 

97.7 

97.7 

98.3 

98.5 

98.7 

98.7 

99.0 

99.0 

99.0 

99.1 

99.1 

99.5 

99.6 

99.9 

100.0 

100.0 

OB 

600 

97.7 

97.7 

98.3 

98.5 

98.7 

98.7 

99.0 

99.0 

99.0 

99.1 

99.1 

99.5 

99.6 

99.9 

100.0 

100.0 

OB 

500 

97.7 

97.7 

98.3 

98.5 

98.7 

98.7 

99.0 

99.0 

99.0 

99.1 

99.1 

99.5 

99.6 

99.9 

100.0 

100.0 

OB 

400 

97.7 

97.7 

98.3 

98.5 

98.7 

98.7 

99.0 

99.0 

99.0 

99.1 

99.1 

99.5 

99.6 

99.9 

100.0 

100.0 

OB 

300 

97.7 

97.7 

98.3 

98.5 

98.7 

98.7 

99.0 

99.0 

99.0 

99.1 

99.1 

99.5 

99.6 

99.9 

100.0 

100.0 

OB 

200 

97.7 

97.7 

98.3 

98.5 

98.7 

98.7 

99.0 

99.0 

99.0 

99.1 

99.1 

99.5 

99.6 

99.9 

100.0 

100.0 

OB 

100 

97.7 

97.7 

98.3 

98.5 

98.7 

98.7 

99.0 

99.0 

99.0 

99.1 

99.1 

99.5 

99.6 

99.9 

100.0 

100.0 

OB 

000 

97.7 

97.7 

98.3 

90.5 

98.7 

98.7 

99.0 

99.0 

99.0 

99.1 

99.1 

99.5 

99.6 

99.9 

100.0 

100.0 
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omuffiM  uxaunoH  ’A' 


OBAranC,  ASBVIIXB  HC 


HtRCBmAQB  FRBQUBRCr  OP  OCCUlOtnCS  CT  cbhhio  versus  visibility 
PRQH  BOURLT  (nSERVAnOHS 


SIKtiail  miBERt  723S65  STATIOR  RMSt  SELLIS  APB/LAS  VBOAS  EV 

LST  TO  UTCt  *  S 


PERIOD  OP  REOOBD:  OCT  SI  -  SEP  91 
NOHIH:  DEC  BOURS:  09-11 


cBiLnia 

n 

PEET 

OE 

7 

QB 

6 

OE 

5 

OB 

4 

VISIBILITY  IE  8TAXUIB 
GB  QB  OB  QB 

3  21/2  2  1  1/2 

HILBS 

OE 

1  1/4 

GB 

1 

OB 

3/4 

GB 

5/8 

GB 

1/2 

QB 

3/8 

GB 

1/4 

QB 

0 

■0  CEIL 

69.9 

69.9 

69.9 

70.0 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

OB 

20000 

81.1 

81.2 

81.2 

81.3 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

OB 

18000 

82.3 

82.4 

82.4 

82.5 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

QB 

16000 

83.2 

83.3 

83.3 

83.4 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

OB 

14000 

87.6 

87.7 

87.7 

87.8 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

OB 

12000 

89.6 

89.7 

89.7 

8^.8 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

OB 

10000 

90.8 

90.9 

90.9 

91.0 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

GB 

9000 

91.1 

91.2 

91.2 

91.3 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

QB 

8000 

93.8 

93.9 

93.9 

94.0 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

OB 

7000 

94.6 

94.7 

94.7 

94.8 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

QB 

6000 

95.6 

95.7 

95.7 

95.9 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

QB 

SOOO 

96.2 

96.3 

96.5 

96.7 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

QB 

4500 

96.3 

96.5 

96.6 

96.8 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

QB 

4000 

97.0 

97.1 

97.2 

97.4 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

QB 

3500 

97.1 

97.2 

97.3 

97.5 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

QB 

3000 

97.8 

98.1 

98.2 

98.6 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

OB 

2500 

97.8 

98.1 

98.2 

98.6 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

Ol 

2000 

98.1 

98.3 

98.5 

98.9 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

OB 

1800 

98.1 

98.3 

98.5 

98.9 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

OB 

1500 

98.2 

98.4 

98.6 

99.0 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

a 

1200 

98.2 

98.4 

98.6 

99.0 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

QB 

1000 

98.2 

98.4 

98.6 

99.0 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

OB 

900 

98.2 

98.4 

98.6 

99.0 

99.6 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

OB 

800 

98.2 

98.4 

98.6 

99.0 

99.6 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

QB 

700 

98.2 

98.4 

98.6 

99.0 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

QB 

600 

98.2 

98.4 

98.6 

99.0 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

500 

98.2 

98.4 

98.6 

99.0 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

400 

98.2 

98.4 

98.6 

99.0 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

QB 

300 

98.2 

98.4 

98.6 

99.0 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

200 

98.2 

98.4 

98.6 

99.0 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

*■ 

100 

98.2 

98.4 

98.6 

99.0 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

QB 

000 

98.2 

98.4 

98.6 

99.0 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

Toou.  Ewm  or  oasRvmoiB  930 


D  -  2  -  103 


OSAPEnC/DB— 92/2S3  -  Pag*  2B2 


anmnm  lACKnoii  -a' 


PBRCBRAOS  PMQUBier  CP  OCCUKRBNCB  OF  CBILIIKI  VERSOS  VISIBILITT 
USAFBnC,  ASBRVnU  RC  FROH  BOURLI  OBSBRVATIOHS 


SnnOH  mMBBR:  723865  STRTIOII  RRMB:  HKLLIS  AFB/LAS  VEGAS  EV  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 


1st 

TO  UIC: 

*  8 

NOEIB: 

DEC 

BOORS: 

12-14 

CBIURO 

VISIBILin  IE 

BinUIB 

MILES 

IE 

08 

OE 

OB 

OE 

OB 

OB 

OB 

OE 

OB 

OB 

GS 

GB 

OB 

GB 

GB 

GB 

FEET 

7 

6 

9 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

EO 

C8IL 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

GB 

20000 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

OE 

18000 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

OE 

16000 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

6E 

14000 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

OE 

12000 

90.9 

90.9 

90.9 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

OE 

10000 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

OE 

9000 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

OE 

8000 

94.7 

94.7 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

OE 

7000 

95.4 

95.4 

95.5 

99.5 

99.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

OS 

6000 

96.7 

96.8 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

97.2 

97.2 

97.2 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

OB 

9000 

96.9 

97.1 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.5 

97.5 

97.5 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.^ 

OB 

4500 

96.9 

97.1 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.5 

97.5 

97.5 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

OE 

4000 

97.1 

97.3 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.7 

97.7 

97.7 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

OB 

3900 

97.1 

97.3 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.7 

97.7 

97.7 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

OB 

3000 

98.0 

98.2 

98.9 

98.5 

98.5 

98.9 

98.8 

98.8 

98.8 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

OB 

2900 

98.0 

98.2 

98.9 

98.9 

98.5 

98.5 

98.8 

98.8 

98.8 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

OB 

2000 

98.2 

98.6 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.4 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

OB 

1800 

98.2 

98.6 

98.9 

99.0 

99.1 

99.1 

99.5 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

OB 

1900 

98.2 

98.7 

99.0 

99.1 

99.2 

99.2 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

OB 

1200 

98.2 

98.7 

99.1 

99.2 

99.9 

99.5 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

OB 

1000 

98.2 

98.7 

99.1 

99.2 

99.9 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

900 

98.2 

98.7 

99.1 

99.2 

99.9 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

800 

98.2 

98.7 

99.1 

99.2 

99.9 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

700 

98.2 

98.7 

99.1 

95-1 

99.5 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

600 

98.2 

98.7 

99.1 

99.2 

99.9 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

500 

98.2 

98.7 

99.1 

99.2 

99.5 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

400 

98.2 

98.7 

99.1 

99.2 

99.5 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

300 

98.2 

98.7 

99.1 

99.2 

99.9 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

200 

98.2 

98.7 

99.1 

99.2 

99.5 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

* 

100 

98.2 

98.7 

99.1 

99.2 

39.9 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

000 

98.2 

98.7 

99.1 

99.2 

99.9 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

930 
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omwrns  loaunoH  *a* 
UMFinC,  MaBVILLB  K 


FBRCBRIAaS  FRBQUEIICr  OF  OCCUKHDICS  OP  CBILIHO  VERSUS  VISIBILITT 
FROM  BOURLT  OBSKRVATIOIIS 


SmiOR  miBBRi  723S65  SKRTIOH  RMS:  HBU.I8  AFB/U8  VBORB  RV 

vn  SO  uict  *  a 


PERIOD  OF  REOOBO:  OCT  81  -  SEP  91 
NORTH:  DEC  HOURS:  15-17 


m 

CB 

7 

CB 

6 

OB 

5 

OB 

4 

CE 

3 

VISIBILITr  IR  i 

08  OB 

2  1/2  2 

STRTUTB  MIIB8 

CB  CE 

1  1/2  1  1/4 

SB 

1 

OB 

3/4 

CE 

5/8 

OB 

1/2 

OB 

3/8 

OB 

1/4 

OB 

0 

HO  CEIL 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

CB  20000 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

6B 

18000 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

OR  16000 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

OB 

14000 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

«B 

12000 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

CB 

10000 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

OB 

9000 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

CB 

8000 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

CB 

7000 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

m 

6000 

96.3 

96.3 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

OB 

5000 

96.7 

96.9 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

01 

4500 

97.0 

97.2 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

CB 

4000 

97.2 

97.5 

97.6 

97.6 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

CB 

3900 

97.2 

97.5 

97.6 

97.6 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

CB 

3000 

98.2 

98.5 

98.6 

98.6 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

CB 

2500 

98.2 

98.5 

98.6 

98.6 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

01 

2000 

98.7 

99.2 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

01 

1800 

98.7 

99.4 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

CB 

1500 

98.7 

99.4 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

CB 

1200 

96.7 

99.4 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

CB 

1000 

98.7 

99.4 

99.7 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

CB 

900 

98.7 

99.4 

99.7 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

01 

800 

98.7 

99.4 

99.7 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

CB 

700 

98.7 

99.4 

99.7 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

« 

600 

90.7 

99.4 

99.7 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100. 0 

100.0 

CB 

500 

98.7 

99.4 

99.7 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

CB 

400 

98.7 

99.4 

99.7 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

01 

300 

98.7 

99.4 

99.7 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

01 

200 

98.7 

99.4 

99.7 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

• 

100 

98.7 

99.4 

99.7 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

- 

000 

98.7 

99.4 

99.7 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

930 
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CRmnm  ujcmoii  *a’ 
usumc,  ASBBVILU  RC 


PBRCBtrEAGS  FltBgaSIlCT  OP  OCCURREHCB  OP  CEILIRO  VERSUS  VISIBIUTT 
FRCH  BOURLX  OeSBRVKTIOHS 


snncai  RIMBBR:  723865  STHTIOR  HRMB:  REUIS  AFB/US  VEGAS  RV 

LST  TO  IRC:  +  8 


PER1C»>  OP  RECORO:  OCT  81  -  SEP  91 
MCRTH:  DEC  BOURS:  18-20 


CEILIRO 

IR 

FEET 

OE 

7 

OB 

6 

OB 

5 

OB 

4 

GB 

3 

VISIBILITX  IR  ; 

OE  OB 

2  1/2  2 

STATUTE  MILES 

OB  OS 

1  1/2  1  1/4 

OB 

1 

OB 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

OB 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

RO  CEIL 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

6E  20000 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

OE  18000 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

OB 

16000 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

OE 

14000 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

OE 

12000 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

OE 

10000 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

OB 

9000 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

OE 

8000 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

OB 

7000 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

OB 

6000 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

OE 

5000 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

OB 

4500 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

OB 

4000 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

OB 

3500 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

OK 

3000 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

OE 

2500 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

OE 

2000 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

OB 

1800 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

OE 

1500 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

OE 

1200 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

OB 

1000 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

900 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

800 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

700 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

600 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

500 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

400 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

300 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

200 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

100 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

or 

000 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TDERL  RIMBBR  OP  ORSBRVmOm  930 
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cmutnHs  voaaicm  *a' 

OnraDtC.  MBSVIU.B  K 


FERCBimGB  FRBgUBICr  OF  OCCUBSBICB  OP  CBILnia  VERSUS  VISIBILITY 
FBOM  aoUELT  (»SBRVATIOHS 


anetlOK  MNSBR:  72386S  SnoriOR  RMB:  rbllis  afb/las  vboks  rv 

L8T  TO  UTC:  *  8 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
mriB:  DEC  SOURS:  21-23 


CBILIRa 

IE 

FEET 

QE 

7 

OB 

6 

OB 

5 

08 

4 

VISIBILITY  IE  STHIUIB  MILES 

OE  08  OB  08  OB 

3  21/2  2  1  1/2  1  1/4 

OB 

1 

6B 

3/4 

GB 

5/8 

GB 

1/2 

GB 

3/8 

6E 

1/4 

GB 

0 

K) 

CEIL 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

GB 

20000 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

08 

18000 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

66.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

08 

16000 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

08 

14000 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

08 

12000 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

OB 

10000 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

08 

9000 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

08 

8000 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

08 

7000 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

08 

6000 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.0 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

08 

5000 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

08 

4500 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

OB 

4000 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

flB 

3500 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

08 

3000 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

08 

2500 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

08 

2000 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

08 

1800 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

08 

1500 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

08 

1200 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

08 

1000 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

08 

900 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

08 

800 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

700 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

« 

600 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

500 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

400 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

300 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

200 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

• 

100 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

000 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOBUi  HUMBER  OF  OBSBRVXnORB  930 


D  -  2  -  107 


USAFETRC/OS— 92/283  -  Pago  286 


ORRMnin  uxaaioK  ’a* 
osAFBnc,  Aammu  iic 


PBRCEMIME  PABQUBIICY  OP  OCCURRBIICB  OP  CBILIIia  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  BOURLT  GBSERVMTIOIIS 

SimOII  MOMBBRl  723865  STRTIOH  RAMS:  RELLIS  AFB/LAS  VEOAS  BV  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

L8T  TO  DIC:  *  8  NOMIH:  DEC  BOURS:  ALL 


CEILIIIS 

IE 

FEET 

€8 

7 

OB 

6 

OE 

5 

QB 

4 

VISIBILITY  IR  SmUIB  MILES 
OB  OB  08  OE  6B 

3  2  1/2  2  1  1/2  1  1/4 

GB 

1 

3/4 

6B 

5/8 

QB 

1/2 

OE 

3/8 

SB 

1/4 

QB 

0 

RO 

CBIL 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

OB 

20000 

83.1 

83.2 

83.2 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

8E 

18000 

84.2 

84.2 

84.3 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

OE 

16000 

85.3 

85.3 

85.3 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.5 

85,5 

UE 

14000 

88.4 

88.5 

88.5 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

OE 

12000 

90.6 

90.6 

90.7 

90.7 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90..8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

SB 

10000 

92.2 

92.3 

92.3 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.5 

92.5 

92.5 

CE 

9000 

92.6 

92.6 

92.6 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

OB 

8000 

94.3 

94.3 

94.4 

94.4 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.6 

94.6 

OB 

7000 

95.0 

95.1 

95.1 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

OE 

6000 

96.4 

96.4 

96.5 

96.5 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

OE 

5000 

96.9 

97.0 

97.1 

97.2 

97.2 

97.2 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.4 

97.4 

OE 

4500 

97.2 

97.3 

97.4 

97.4 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

« 

4000 

97.7 

97.8 

97.9 

97.9 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

OB 

3500 

97.7 

97.8 

97.9 

98.0 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

OE 

3000 

98.3 

98.4 

98.5 

98.6 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.9 

OB 

2500 

98.4 

98.5 

98.6 

98.7 

98.8 

98.8 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

OB 

2000 

98.7 

98.8 

99.0 

99.1 

99.2 

99.2 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.4 

99.4 

99.4 

OE 

1800 

98.7 

98.8 

99.0 

99.1 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.5 

OR 

1500 

98.8 

98.9 

99.1 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.6 

OE 

1200 

98.8 

99.0 

99.2 

99.2 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

OB 

1000 

98.9 

99.1 

99.3 

99.4 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

OB 

900 

98.9 

99.1 

99.3 

99.4 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

OB 

800 

98.9 

99.1 

99.3 

99.4 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

OE 

700 

98.9 

99.1 

99.3 

99.4 

99.6 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

OB 

600 

98.9 

99.1 

99.3 

99.4 

99.6 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

S9.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

OB 

500 

98.9 

99.1 

99.3 

99.4 

99.6 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

OB 

400 

98.9 

99.1 

99.3 

99.4 

99.6 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

OB 

300 

98.9 

99.1 

99.3 

99.4 

99.6 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

OB 

200 

98.9 

99.1 

99.3 

99.4 

99.6 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

OB 

100 

98.9 

99.1 

99.3 

99.4 

99.6 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

OB 

000 

98.9 

99.1 

99.3 

99.4 

99.6 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

TOTAL  mjMBSR  OF  OBSERVATIOHS  7440 


D  -  2  -  108 


U8AFBIAC/D8~92/283  -  Pag*  287 


oraiuTiiio  uxxnoii  *a* 
OaAFBEnC,  ASBEVnU  RC 


PBRCBimCB  FRBQUEHCI  OP  OCCURRSRCB  OF  CBILUIO  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVRTIORS 

SlWnOH  RUMBER:  723865  STAXIOR  RRHEl  RELLIS  AFB/LAS  VEQAS  RV  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  *  8  MORTB:  ALL  SOURS:  ALL 


CBILIRG 

» 

PER 

OB 

7 

08 

6 

SB 

5 

GB 

4 

VISIBILITY  IH  STATUTE 

SB  <B  OE  GS 

3  21/2  2  1  1/2 

MZLBS 

GB 

1  1/4 

OB 

1 

GE 

3/4 

GB 

5/8 

OB 

1/2 

GB 

3/8 

OE 

1/4 

GB 

0 

RO  CEIL 

78.1 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

SB  20000 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

SB 

18000 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

SB 

16000 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

SB 

14000 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

SB 

12000 

94.2 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.4 

94.4 

94.4 

10000 

95.6 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

GS 

9000 

96.0 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

SB 

8000 

97.5 

97.5 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

G8 

7000 

97.9 

97.9 

97.9 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

SB 

6000 

98.3 

98.4 

98.4 

98.4 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

at 

5000 

98.8 

98.8 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

at 

4500 

98.9 

98.9 

99.0 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

SB 

4000 

99.1 

99.2 

99.2 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

SB 

3500 

99.2 

99.2 

99.3 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

SB 

3000 

99.4 

99.4 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

OB 

2500 

99.4 

99.5 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

SB 

2000 

99.5 

99.6 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

1800 

99.5 

99.6 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

<m 

1500 

99.5 

99.6 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

QQ.9 

GS 

1200 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

39.9 

SB 

1000 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

SB 

900 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

SB 

800 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

700 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

600 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

500 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

flB 

400 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

300 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

01 

200 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

« 

100 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

«B 

000 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OP  OBSBRVRTIOm: 


87634 


0-2-109 
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OPBIWTIIIS  UJCniOR  *A’ 
OSAFBnC,  ASHEVIULB  RC 


PBHCBRIAOB  FRBgUBRCT  OF  OCCURRBRCB  OF  SKT  COVER 
FRQH  BOURliY  OBSBRVRTIORS 


81MTI0R  1 

nMBER:  723865 

SXKnOH  RHMB: 
LST  TO  UTC:  * 

REIXIS  AFB/Lk8  VEOKS  HV 

8 

PERIOD 

Hoirra: 

OP  RECORD: 

JAR  HOURS: 

OCT  81 

ALL 

B0UR8  1 
(L8T)  I 

CLBMt  BCKFTBFBD 

BRono 

AlRMUr  CIA8SS8 

1  OVERCAST  TOTAL 

OBSCURATIOR 

GT  PARTIAL 

1/2  OBSCURATION 

TOTAL 

OBS 

00-02 

46.6 

25.3 

13.9 

14.1  .2 

28.2 

.1 

930 

03-05 

45.3 

25.7 

14.0 

15.1 

29.0 

.4 

930 

06-08 

23.1 

40.8 

22.8 

13.3 

36.1 

.9 

930 

09-11 

16.8 

43.0 

25.5 

14.7 

40.2 

1.5 

930 

12-14 

15.4 

39.7 

27.5 

17.4 

44.9 

1.2 

930 

15-17 

15.3 

37.8 

29.1 

17.7 

46.9 

1.4 

930 

18-20 

30.0 

32.0 

23.7 

14.3 

38.0 

.5 

930 

21-23 

39.7 

29.0 

17.5 

13.8 

31.3 

.3 

930 

MX 

HOURS 

29.0 

34.2 

21.7 

15.1  .0 

36.8 

.8 

7440 

MCBIH: 

FEB  BOORS: 

ALL 

00-02 

36.1 

20.5 

17.6 

17.8 

35.5 

846 

03-05 

36.5 

28.4 

17.7 

17.4 

35.1 

.2 

846 

06-08 

15.8 

38.3 

28.1 

17.7 

45.9 

.4 

846 

09-11 

11.3 

38.9 

31.9 

17.8 

49.8 

.6 

846 

12-14 

7.4 

41.0 

31.1 

20.4 

51.5 

1.3 

846 

15-17 

7.3 

41.8 

31.3 

19.5 

50.8 

1.7 

846 

18-20 

22.0 

36.4 

24.7 

16.9 

41.6 

.4 

846 

21-23 

32.0 

31.3 

20.0 

16.7 

36.6 

.6 

846 

MX 

BOORS 

21.1 

35.6 

25.3 

18.0 

43.4 

.6 

6768 

D  -  3  -  1 
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orannnra  locKncM  *a* 

USAFEXHC,  ASHEVIUB  NC 


PBRCHnnOB  PRRQUniCT  OP  OCCURREIKX  OF  SKY  COWER 
FROM  SOURLY  OBSERVRXIORS 


SXRXIOII  HUNBBR:  723865  SYKTIOR  RRMB:  SBLLIS  AFB/LAS  VBQRS  SV  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LET  TO  UIC:  *  8  lORIB:  MUt  BOURS:ALL 


SOURS 

(LSI) 

CLEAR 

SCA3TERBD 

BROKER 

AIRHAY  CLASSES 

OWERCAST  TOTAL 

0B8CURATI0H 

orr 

1/2 

PARTIAL 

OBSCURATIOR 

TOIAL 

OBS 

00-02 

39.0 

29.7 

18.8 

12.5 

31.3 

.3 

930 

03-05 

33.4 

36.6 

16.6 

13.4 

30.0 

.4 

930 

06-08 

15.2 

44.7 

23.9 

16.2 

40.1 

.9 

930 

09-11 

9.6 

45.6 

27.6 

17.2 

44.8 

.5 

930 

12-14 

7.1 

41.7 

31.4 

19.8 

51.2 

.3 

930 

15-17 

6.1 

40.0 

34.3 

19.6 

53.9 

.9 

930 

18-20 

18.7 

39.8 

24.7 

16.8 

41.5 

.8 

930 

21-23 

33.0 

34.5 

18.6 

13.8 

.1 

32.5 

.2 

930 

ALL 

SOURS 

20.3 

39.1 

24.5 

16.2 

.0 

40.7 

.5 

7440 

MOSIBi  APR  SOURS: 

ALL 

00-02 

39.3 

33.2 

17.7 

9.8 

27.4 

.6 

900 

03-05 

29.9 

40.2 

19.0 

10.9 

29.9 

.6 

900 

06-08 

15.1 

46.4 

25.4 

13.0 

38.4 

.6 

900 

09-11 

9.6 

51.3 

24.0 

15.1 

39.1 

.1 

900 

12-14 

6.7 

47.6 

29.0 

16.8 

45.8 

.1 

900 

15-17 

8.4 

40.0 

34.8 

16.8 

51.6 

.8 

900 

18-20 

16.8 

38.8 

31.3 

13.1 

44.4 

1.0 

900 

21-23 

34.8 

34.8 

21.0 

9.4 

30.4 

.6 

900 

ALL 

BOORS 

20.1 

41.5 

25.3 

13.1 

38.4 

.5 

7200 

D  -  3  -  2 
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OFsmTiiia  voaaioH  *a* 
USAFBIRC,  ASBBVILLB  RC 


PBRCBRTAOB  PRBQUBHCT  OP  OCCURRERCB  OP  SKI  COVER 
PROM  BOURI.T  CSSBRVXnCIIS 


SXRTIOH  HIMBER:  723865  STATIOH  HAMB:  HELLIS  APB/IAS  VBOAS  RV  PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 


LST  TO  UIC:  *  8 

MCSTB: 

MAY  BOORS: 

AU 

SOURS 

{vny 

CLEAR 

SCATTERED 

BIOKBII 

AIRMAI  CLASSES 

OVERCAST  IDEAL 

OBSCURAITOS 

or  PARTIAL 

1/2  OB8CURATIOR 

TOTAL 

OBS 

00-02 

47.4 

31.8 

16.9 

3.9 

20.8 

.3 

930 

03-05 

32.5 

41.4 

21.0 

5.2 

26.1 

.1 

930 

06-08 

22.9 

45.5 

21.9 

9.7 

31.6 

1.1 

930 

09-11 

16.1 

50.3 

24.2 

9.4 

33.5 

.5 

930 

12-14 

10.5 

50.9 

28.5 

10.1 

38.6 

.4 

930 

15-17 

8.8 

52.4 

28.7 

10.1 

38.8 

.5 

930 

18-20 

16.8 

49.7 

23.7 

9.9 

33.5 

.3 

930 

21-23 

44.4 

31.9 

16.0 

7.6 

23.7 

.3 

930 

AU. 

SOURS 

24.9 

44.2 

22.6 

8.2 

30.8 

.5 

7440 

SORTS: 

JUR  SOURS: 

ALL 

00-02 

61.4 

24.7 

10.3 

3.6 

13.9 

900 

03-05 

41.6 

40.9 

13.4 

4.1 

17.6 

.1 

900 

06-08 

34.0 

48.7 

12.3 

5.0 

17.3 

.1 

900 

09-11 

25.7 

54.1 

14.8 

5.4 

20.2 

.1 

900 

12-14 

17.8 

57.1 

18.8 

6.3 

25.1 

900 

15-17 

16.8 

56.2 

19.4 

7.6 

27.0 

.3 

900 

18-20 

23.9 

50.8 

20.2 

5.1 

25.3 

.3 

900 

21-23 

54.4 

26.4 

15.6 

3.4 

.1 

19.1 

.3 

900 

AU 

SOURS 

34.4 

44.9 

15.6 

5.1 

.0 

20.7 

.2 

7200 
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omwnm  uxatnoii  *a’ 
mmac,  mbevilu  rc 


PBRCBIIXMB  FRBQOSIICT  OF  OCCURiOCX  CP  SKI  COVBR 
FSCH  aOURLT  OBSKRnaiOIIB 


SmiOH  mWR:  723865 

STATIOR  RAMB: 

LST  TO  IRC:  * 

KELLIS  APB/LAS  VEOAS  RV 

8 

PERIOD 

MORTB: 

OP  RBCORO:  OCT  81 

JOL  B0URS:ALL 

aOURS 

(M») 

1  CUAR  SCARBRBD 

BRORD 

AIRKAI  CLASSES 

1  OVERCAST  TOTAL 

OBSCURAXIOR 

01  PARTIAL 

1/2  (nSCURATIOS 

TOTU. 

OBS 

00-02 

48.0 

30.4 

14.7 

6.9 

21.6 

.1 

930 

03-05 

31.3 

45.2 

19.1 

4.4 

23.5 

929 

06-08 

25.2 

51.0 

18.8 

5.1 

23.9 

930 

09-11 

20.3 

57.8 

17.3 

4.5 

21.8 

930 

12-14 

14.5 

59.1 

21.0 

5.4 

26.3 

.3 

930 

15-17 

11.9 

61.1 

22.9 

4.1 

27.0 

.6 

930 

18-20 

20.0 

51.9 

23.3 

4.7 

28.1 

.2 

930 

21-23 

44.3 

32.4 

17.0 

6.3 

23.3 

.3 

930 

MX. 

SOURS 

26.9 

48.6 

19.3 

5.2 

24.4 

.2 

7439 

MOIRB: 

AIM  SOURS: 

ALL 

00-02 

48.2 

28.8 

15.7 

7.3 

23.0 

.1 

930 

03-05 

37.3 

39.6 

16.0 

7.1 

23.1 

930 

06-08 

25.6 

53.7 

16.3 

4.4 

20.8 

.3 

930 

09-11 

16.2 

62.6 

17.3 

3.9 

21.2 

.2 

930 

12-14 

8.9 

66.7 

19.8 

4.6 

24.4 

930 

15-17 

8.4 

60.0 

27.0 

4.6 

31.6 

930 

18-20 

18.8 

51.3 

23.0 

6.9 

29.9 

.2 

930 

21-23 

42.3 

35.0 

16.0 

6.7 

22.7 

.2 

929 

ALL 

Boom 

25.7 

49.7 

18.9 

5.7 

24.6 

.1 

7439 
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OFBMTIIIB  UX»nOII  ’A* 
USAFBXAC,  ASHBVILU  RC 


PRBCBITAOK  FRBQUBRCr  OP  OCCURRnCB  OP  SKI  COVER 
PROM  aOURLT  (aSSRVKnOHS 


SIMICII  RIMBBRs  723865  SIATIOR  RMS:  RBLLI8  APB/US  VBOAS  HV  PERIOD  OP  RBCCBD:  OCT  81  -  SEP  91 

LET  TO  UICl  *  8  MCRIB:  SEP  BOURStALL 


BOURS 

(MT) 

CLEMt 

SCmBRBD 

BRSSH 

Ainmi  CLASSES 

OVERCAST  TQTMi 

OB8CURATICH 

or 

1/2 

PARTIAL 

GBSCURATIOH 

TOTAL 

CBS 

00-02 

53.9 

27.0 

15.2 

3.9 

19.1 

.3 

900 

03-05 

43.6 

37.1 

14.1 

5.2 

19.3 

.4 

900 

06-08 

26.7 

47.7 

21.9 

3.8 

25.7 

.1 

900 

09-11 

16.4 

58.9 

19.2 

5.4 

24.7 

.2 

900 

12-14 

9.8 

62.7 

22.8 

4.8 

27.6 

.7 

900 

15-17 

12.0 

57.3 

25.8 

4.8 

30.6 

.7 

898 

18-20 

31.1 

44.4 

19.0 

5.6 

24.5 

.7 

897 

21-23 

46.5 

34.0 

13.8 

5.7 

19.5 

.6 

897 

AU 

BOORS 

30.0 

46.1 

19.0 

4.9 

23.9 

.5 

7192 

NORTH:  OCT  BOURS: 

ALL 

00-02 

52.8 

25.3 

16.2 

5.7 

21.9 

930 

03-05 

51.3 

28.1 

15.1 

5.6 

20.6 

930 

06-08 

29.1 

44.4 

21.8 

4.6 

26.5 

930 

09-11 

27.1 

43.8 

22.9 

6.2 

29.1 

.2 

930 

12-14 

21.9 

47.4 

23.8 

6.9 

30.6 

.3 

930 

15-17 

21.8 

46.3 

25.8 

6.0 

31.8 

.3 

930 

18-20 

38.3 

36.1 

19.2 

6.3 

25.6 

.1 

930 

21-23 

48.5 

30.9 

15.4 

5.3 

20.6 

930 

ALL 

BOURS 

36.4 

37.8 

20.0 

5.8 

25.9 

.1 

7440 

D  -  3  -  5 


USKPSIRC/D8--92/283  -  Pag*  293 


GFERWnia  vocxncm  ’a* 

agAFRAC,  ASBEVILLB  RC 


VKRCBITOWB  FRBQWEIICY  OF  OCCURmOS  OF  SKT  COWBR 
FROM  BOURLT  OBSKRVATIOia 


raniOR  milBBRt  723865 

sxMrioit  mic: 

L8T  90  UTCs  ♦ 

RKU.IS  AFB/LAB  VEGAS  BV 

8 

PERIOD 

KJRIB: 

OF  RECORD:  OCT  81 

BOV  BODRS:ALL 

BOORS 

(L8T) 

CLBAR  SCAITERBD 

BROKBI 

AIRMAT  CUSSES 

1  OVERCAST  TOTAL 

OBSCONfflOR 

or  PARTIAL 

1/2  OBSCDRAnOR 

TOIIU. 

OBS 

00-02 

43.9 

27.8 

20.2 

8.1 

28.3 

.6 

900 

03-05 

45.1 

26.7 

20.4 

7.7 

.1 

28.2 

.3 

900 

06-08 

17.6 

45.6 

27.4 

9.4 

36.9 

1.2 

900 

09-11 

15.9 

43.9 

27.8 

12.4 

40.2 

.8 

900 

12-14 

12.9 

41.8 

32.0 

13.3 

45.3 

900 

15-17 

12.0 

44.9 

30.8 

12.3 

43.1 

.2 

900 

18-20 

34.7 

31.8 

21.2 

12.3 

33.6 

900 

21-23 

40.4 

29.3 

18.9 

11.3 

30.2 

900 

AU 

BOORS 

27.8 

36.5 

24.8 

10.9 

.0 

35.7 

.4 

7200 

N0R)^9s 

DEC  BOUFSt 

ALL 

00-02 

44.5 

25.5 

16.0 

13.9 

.1 

30.0 

.9 

930 

03-05 

43.9 

26.1 

16.2 

13.8 

30.0 

1.1 

930 

06-08 

19.2 

40.1 

26.9 

13.4 

.3 

40.6 

1.7 

930 

09-11 

15.1 

37.6 

32.6 

14.7 

47.3 

1.3 

930 

12-14 

9.7 

42.7 

31.1 

16.6 

47.6 

.8 

930 

15-17 

9.5 

44.3 

31.1 

15.2 

46.2 

.4 

930 

18-20 

31.1 

31.3 

22.2 

15.5 

37.6 

930 

21-23 

38.9 

30.0 

16.8 

14.3 

31.1 

930 

AIX 

BOORS 

26.5 

34.7 

24.1 

14.7 

.1 

38.8 

.8 

7440 
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ORNailR  lACKtiaH  'A* 
OSAFBXAC,  ASHBVnXE  RC 


PEKBRTAGB  FKBQUBICX  OF  OCCUIdlHICB  OT  SKT  COVER 
FROM  BOURLT  CnSERVATIOMS 


SnnOH  RUNBERs  723865  8TATI0H  RAKE:  RELLI8  AFB/LA8  VEOAS  RV  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

L8T  TO  IRC:  *  8  MORTB:  ALL  HOURS:  ALL 


AIRMAT  CLASSES 


HOURS 

(IBT) 

1  CLEAR 

SCAnSREO 

OVERCAST 

TOTAL 

OBSCURATIOH 

or 

1/2 

PARTIAL 

CeSCURATIOR 

TOTAL 

OBS 

00-02 

46.8 

28.2 

16.1 

8.9 

.0 

25.0 

.3 

10956 

03-05 

39.3 

34.7 

16.9 

9.1 

.0 

26.0 

.3 

10955 

06-08 

22.5 

45.6 

22.3 

9.6 

.0 

31.9 

.6 

10956 

09-11 

16.7 

49.0 

23.7 

10.5 

34.3 

.5 

10956 

12-14 

11.9 

49.9 

26.4 

11.8 

38.2 

.4 

10956 

15-17 

11.6 

48.6 

28.4 

11.5 

39.9 

.6 

10954 

18-20 

25.2 

41.2 

23.0 

10.6 

33.6 

.4 

10953 

21-23 

41.7 

31.6 

17.2 

9.5 

.0 

26.7 

.3 

10952 

ALL 

HOURS 

27.0 

41.1 

21.7 

10.2 

.0 

31.9 

.4 

87638 
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PART  K 


TDIPKRiaURB  AHD  RSUXIVB  HUnDm  SlMIMtlBS 
TBIPBltnUIS— CUNIUmVB  PBRCERT  OCCURRBRCB  FRBQORIICT  (POP). 

msB  naus  ms  crekted  from  summit  op  dxt  daxa  mid  give  cimulktivb 

FOP  FOR  mnHUM.  MUIMIM,  MID  MEMI  TBIFEIUmniBS,  RESPECTIVELT.  DATA  IS 
SEMARIKBD  BT  mm  FOR  AU.  TEARS  OOHBIHH).  TOTALS  ARB  GIVER  FOR  THE  NBOLS 
TEAR.  DATA  IS  DISPLATBO  USIRG  5-DBORBE  FABRBRHBIT  IHCRBHBim  (GB  0,  OB  5, 

GB  10,  ETC)..  THERE  IS  ORB  SPECIAL  THRESBOU}  FOR  *0E  33’  DEGREES.  HEARS, 

STARDARD  DEVIATIOHS,  ARD  TOTAL  OBSERVATIOR  COURTS  ARB  GIVER. 

BOTE  1.  BBOIRRnra  IR  JARUART  1946,  DAILT  MAXIMUl  ARD  MIRIMUN  TBIPERATURBS 

CAHB  ROUTIRELT  PROM  BOURLT  OBSERVATIOMS  OR  AMS  FORMS  lO/lOA  OR  FROM  AUTOMATED 
DATA  OOLLBCTIOR  FROM  ALL  USAF-OPERATED  STATIORS.  REFER  TO  THE  ’STATIOR  BISTORT’ 
PAGE  FOR  DETAILED  IRFOBMATIOR  OR  REPORTIin  PRACTICES. 

MOHIHLT  TEMPERATURES. 

ALSO  FROM  SUMMART  OF  DAT  DATA,  THE  TABLES  GIVE  MORTHLT  MAXIMIM  AHD  MIRIMIM  TEMP¬ 
ERATURES  BT  MORIH  AHD  BT  TEAR.  MOHIHLT  RECORD  TB1FBRATURBS  (MAX  AMD  MIR)  ARE  GIVER, 
ALORG  WITH  TOTAL  OBSBRVATIORS.  AR  ASTERISK  (•)  IRDICATES  A  VALUE  FOR  A  MORTB  FOR 
WHICH  LESS  THAR  90%  OF  THE  DATA  ARE  AVAILABLE.  AH  ASTERISK  ALSO  DEMOTES  A  TEAR(S) 
WITH  ORB  OR  MORE  MISSIRG  AMD/OR  moOMPLETB  MORTBS. 

HEAR  MORTHLT  TEMPERATURE. 

ALSO  FROM  SUtlART  OP  DAT  DATA,  GIVES  MORTHLT  HEAR  TEMPERKTURE  BT  MORTB, 

FOR  ALL  MOHIHS,  ARD  FUl  ALL  TEARS.  AR  ASTERISK  (*)  IRDICATES  A  VALUE  FOR  A 
MORTB  FOR  WHICH  LESS  THAR  90%  OF  THE  DATA  ARE  AVAILABLE.  AR  ASTERISK  ALSO  DEHOIES 
A  TBAR(S)  WITH  ORB  OR  MORE  MISSIRG  AHD/OR  IROOMPLBTB  MORTBS. 

DRT  BULB,  WET  BULB,  ARD  DEW  POIRT  TEMPERATURES. 

THESE  TABLES  ARB  CREATED  FROM  BOURLT  OBSBRVATIORS — DATA  IS  SUWARIZED: 

-  BT  EIGHT  3-BOUR  STARDARD  TIME  PERIODS  FOR  EACH  MCRTH  (ALL  TEARS  OOMBIRED). 

-  BT  MORTB  (ALL  TEARS  ARD  ALL  HOURS  OOMBIRBD). 

-  BT  TEAR  (ALL  TEARS  ARD  ALL  HOURS  COMBIRBD). 

IKARS,  STARDARD  DBVIATIORS,  ARD  TOTAL  OBSERVATIOR  OOUHTB  ARE  GIVER. 

THE  HEAR  HUMBER  OP  HOURB  WITH  TEMPERATURES  FOR  VARIOUS  THRESHOLDS  ALSO 
APPEAR  AS  SPECIFIBO  IH  BACH  SUMART  ARD  IR  ACCORDARCE  WITH  AFM  88-29, 

’BIWIRBERIRG  WEATHER  DATA,  ’  AHD  AWSP  105-56,  ’METEOROLOGICAL  TECHRIQUES.  ’ 

ROTE  1.  WIRIER  WET  BULB  ARD  DEW  POIRT  MBAR  TEMPERATURES  FOR  VERT  COLD  STATIORS 
MUST  BE  USED  WITH  CAUTIOR.  WHBR  THE  OUT  BULB  TBMPERKIURB  IS  BELOW  -35  DEGREES 
F,  DEW  POIRr  TEMPERATURES  ARE  ROT  REPORTED  (FMB-IB).  AS  A  RESULT,  WIRIER  MEAR 
DEW  PODm  (ARD  NCUB  FREQUERILT,  WIRIER  )BAR  WET  BULB  TEMPERUURES )  ARE 
ACTUALLT  LOWER  THAR  SBOWR  IR  THE  TABLES.  IH  SOME  HOUR  GROUPS,  IR  FACT, 

MBAR  WET  BULB  TBMPBRKIURES  HAT  ACTUALLT  tS  SBONR  AS  EXCEEDIRG  THE  MBAR  DRT 
BULB  TBIPBRAIURBS. 
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SPECIAL  CAVEAT:  DURnO  PART  TIME  PERIGDS,  THESE  SUMARIES  REPRESENT  THE  ’HIGH’  AND  ’LON’ 
TEMPERATURES  REOCRDBD  AMD  HOT  NECESSARILY  THE  ACTUAL  MAXIMUM  AMD  MINIMUM  VALUES.  THESE  SUMURIES 
ARE  INTLUENCBD  BY  THE  ABSENCE  OP  NIGHITIME  TEMPERATURE  READINGS.  THEREFORE,  CERTAIN  SUMtARIES 
MAY  DEPICT  A  SLIGHT  ’WARM’  BIAS. 


TEMPERATURE  OOHVERSIOHS:  P  -  l.SC  *  32 

C  -  K  -  273.0  (BEFORE  5  APRIL  77) 
C  -  K  -  273.2  (SINCE  5  APRIL  77) 


RELATIVE  HUMIDITY — CUMULATIVE  PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY  (POF). 

CREATED  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS,  THESE  TABLES  GIVE  FOP  OF  RELATIVE 

HUMIDITY  FOR  10«  INCREMENTS.  MEANS  AND  TOTAL  OBSERVATION  COUNTS  ARE  ALSO  PROVIDED. 

THE  DATA  IS  SUIMARIZED  AS  FOLLOHS: 

-  BY  BIGHT  3-HOUR  STANDARD  TIME  PERIODS  FOR  EACH  MONTH  (ALL  YEARS  COMBINED)  . 

-  BY  MONTH  (ALL  YEARS  AND  ALL  HOURS  COMBINED) . 

-  BY  YEAR  (ALL  YEARS  AND  ALL  HOURS  COMBINED). 
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oPBRKrnia  ijocatigh  'a* 

USAFEXM,  ASHEVILLE  RC 


CUHULKTIVE  PEBCEHTAGE  FREQUBHCX  OP  OCCUBBBRCE  OP  MAXIMUM  TBMPEBATURES  IH  PAHEOIHBIT 

pnON  SUMfAST  OP  DAT  DATA 


SXATIOH  HIMBR: 


S131TI0II  IMHE:  RELLIS  APB/LAS  VEGAS  RV 
L8T  TO  UIC:  «08 


PERIOD  OP  RECORD:  4203-4409,4901-9109 
MOHTH:  ALL  HOURS:  ALL 


mp 

DBO-F) 

JAIf 

PEB 

MAR 

APR 

lAY 

Jim 

JUL 

AUO 

SBP 

OCT 

NOV 

DEC 

Aim 

115 

.3 

1.3 

.1 

.1 

.1 

110 

.3 

5.6 

14.7 

6.9 

.6 

2.4 

105 

1.4 

22.7 

50.6 

32.1 

7.8 

9.8 

100 

.1 

7.0 

47.7 

83.2 

69.0 

28.8 

.3 

20.1 

95 

2.0 

24.4 

71.2 

95.2 

89.3 

54.1 

7.4 

29.2 

90 

.4 

11.0 

46.5 

87.0 

98.7 

96.9 

76.8 

22.1 

37.3 

85 

.1 

3.0 

25.6 

67.1 

93.9 

99.7 

99.1 

88.9 

41.9 

.5 

44.1 

80 

.1 

1.6 

12.6 

47.0 

79.7 

98.3 

100.0 

99.7 

96.2 

63.4 

6.9 

51.2 

75 

.9 

7.8 

28.1 

66.8 

89.3 

99.7 

99.8 

98.6 

78.7 

23.3 

.6 

58.5 

70 

4.0 

22.3 

48.0 

80.8 

95.8 

100.0 

100.0 

99.8 

90.2 

42.4 

4.9 

66.3 

65 

17.0 

44.8 

68.1 

90.7 

98.9 

100.0 

96.7 

63.9 

18.1 

75.3 

60 

39.0 

68.2 

85.9 

97.0 

100.0 

99.0 

80.4 

44.8 

84.8 

55 

64.6 

86.2 

95.6 

99.3 

99.8 

93.9 

70.2 

92.6 

50 

84.9 

94.5 

99.0 

99.9 

100.0 

98.5 

87.3 

97.1 

45 

94.5 

98.2 

99.9 

100.0 

99.9 

96.0 

99.1 

40 

98.5 

99.5 

100.0 

100.0 

99.1 

99.8 

35 

99.7 

100.0 

99.6 

99.9 

33 

30 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

57.1 

63.0 

68.9 

78.0 

87.5 

98.2 

104.2 

101.6 

94.6 

81.9 

67.4 

58.0 

80.3 

7.55 

8.17 

8.66 

9.31 

9.31 

7.86 

5.32 

5.82 

7.72 

9.04 

8.31 

7.23 

18.27 

1386 

1271 

1415 

1380 

1426 

1380 

1426 

1426 

1380 

1364 

1320 

1364 

16538 

TOOU.  OHS 
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segggegeeesseegeis 


oPBrnTina  ux»tioh  'a* 

USAFETAC,  ASBBVILU!  AC 


CUHULATIVB  PERCEIfrAaB  FRBQUERCT  OF  OCCURREACB  OP  HIHIMUM  TEMPERATURES  IN  FAHRENHEIT 

FROM  SIMMART  OF  DAY  DATA 


8IATI0H  NUMBER:  723865  STATION  NAME:  NELLIS  AFB/LAS  VEOAS  NV 

LST  TO  UTC:  408 


PERIOD  OF  RECORD:  4203-4409,4901-9108 
MCHTH:  ALL  HOURS:  ALL 


TEMP 


F) 

JAH 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUR 

JTJL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

Aim 

90 

.1 

.9 

-1 

.1 

85 

.1 

1.2 

9.7 

4.8 

1.3 

80 

.6 

7.8 

33.7 

22.9 

1.7 

5.7 

75 

3.9 

23.3 

61.6 

52.5 

9.9 

.1 

12.9 

70 

.1 

12.0 

49.4 

85.3 

77.3 

29.1 

.8 

21.7 

65 

.3 

3.5 

29.5 

77.0 

96.7 

93.1 

57.8 

5.5 

.1 

30.9' 

60 

.2 

1.3 

13.5 

56.3 

92.5 

99.8 

98.7 

81.9 

19.3 

.5 

.1 

39.4 

55 

.3 

1.3 

4.7 

34.9 

79.4 

98.0 

100.0 

99.9 

95.1 

45.5 

3.1 

.3 

47.7 

50 

1.4 

6.8 

19.9 

61.7 

93.3 

99.9 

100.0 

99.2 

69.7 

12.5 

1.6 

56.3 

45 

5.9 

19.7 

46.1 

84.9 

98.7 

100.0 

100.0 

88.1 

30.1 

6.0 

65.6 

40 

19.5 

42.2 

75.4 

97.3 

100.0 

96.9 

57.1 

16.9 

75.9 

35 

41.4 

68.1 

92.4 

99.9 

99.3 

80.4 

38,7 

85.3 

33 

52.5 

76.8 

95.6 

99.9 

99.6 

87.1 

51.0 

88.8 

30 

69.8 

88.4 

98.0 

100.0 

99.8 

95.1 

71.8 

93.7 

25 

89.7 

97.2 

99.7 

100.0 

98.9 

91.6 

98.1 

20 

96.5 

99.6 

100.0 

99.9 

97.9 

99.5 

15 

99.2 

100.0 

100.0 

99.6 

99.9 

10 

100.0 

100.0 

100.0 

MBAR 

33.1 

38.1 

43.9 

51.8 

60.7 

69.4 

76.3 

74.5 

65.7 

53.2 

40.8 

33.2 

53.7 

8D 

7.33 

7.38 

6.71 

6.79 

7.42 

7.00 

6.28 

6.36 

6.71 

7.24 

7.31 

6.83 

16.65 

TOTAL  OBS 

1386 

1271 

1415 

1380 

1426 

1380 

1426 

1426 

1380 

1364 

1320 

1364 

16538 
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orawmio  locKnoR  *a' 
usapsim:,  asbeviuus  rc 


CUHDLATIVB  PERCBtrEASB  FREQUBRCY  CF  OCCUKRBRCB  OP  HEAR  lEMPERATOHBS  IN  FAHRENHEIT 

nCM  SUMOUtT  GF  DAI  DATA 


BXKriOH  NOmBR:  723865  STATION  NANB:  NELLIS  AFB/LAS  VEGAS  NV 

LST  TO  UIC:  *08 


PERIOD  OF  RECORD:  4203-4409,4901-9109 
HONIB:  ALL  HOURS:  ALL 


.2 


.1 

2.0 

1.3 

12.2 

.9 

8.7 

33.2 

5.5 

29.0 

62.8 

26.5 

58.8 

86.2 

57.6 

82.9 

96.9 

82.8 

94.8 

99.5 

94.9 

98.9 

100.0 

96.8 

99.6 

98.9 

99.9 

99.8 

100.0 

100.0 

APR 

MkT 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

Aim 

.1 

1.0 

.4 

.1 

.1 

4.1 

20.8 

9.5 

.1 

3.0 

1.1 

20.3 

57.7 

43.5 

5.7 

11.0 

7.2 

50.4 

90.4 

77.9 

26.1 

21.5 

.8 

25.8 

77.4 

98.9 

95.5 

56.7 

2.8 

30.5 

8.9 

53.9 

91.2 

99.9 

99.4 

83.8 

17.8 

38.7 

28.0 

73.7 

97.2 

100.0 

100.0 

95.5 

41.9 

.3 

45.7 

54.3 

88.0 

99.9 

98.8 

70.2 

5.1 

.1 

53.3 

78.5 

96.6 

100.0 

99.9 

87.1 

23.2 

.7 

61.5 

92.3 

99.9 

100.0 

96.1 

50.8 

5.4 

70-7 

99.0 

100.0 

99.2 

76.4 

25.8 

81.3 

99.9 

99.8 

92.7 

61.4 

91.1 

100.0 

99.9 

98.7 

86.6 

96.9 

100.0 

100.0 

97.1 

99.2 

98.5 

99.6 

99.2 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

45.3  50.8  56.6  65.1  74.3  84.0  90.5  88.3  80.3  67.7  54.3  45.8  67.2 
6.29  6.59  6.48  7.03  7.59  6.58  4.52  4.96  6.09  7.04  6.53  5.74  17.00 
1386  1271  1415  1380  1426  1380  1426  1426  1380  1364  1320  1364  16538 
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OPBRATIin  lACKTIOR  'A' 
USAFEIAC,  ASSBVIUB  HC 


HCIlIHLy  MAXIMUH  TEMPERATURES  IH  FAHRERHEIT 
FROM  SUtMARY  OP  DAT  DATA 


SXKTIOR  mSOER:  723865  SIAXIOR  HAMS:  NELLIS  AFB/LAS  VEQAS  HV 

LST  TO  UTC:  +08 


PERIOD  OF  REC(S<D:  4203-4409,4901-9109 
HOniB:  ALL  BOORS:  ALL 


TEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

lAT 

Jim 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

MOV 

DEC 

ARRUAL 

42 

82* 

90 

105 

110 

119 

114 

110 

99 

83 

77 

119* 

43 

75 

80 

87 

98 

104 

106 

115 

109 

105 

97 

80 

67 

115 

44 

70 

71 

81 

86 

95 

110 

108 

110 

108 

110* 

49 

54* 

71 

80 

98 

103 

110 

117 

112 

108 

97 

86 

76 

117* 

50 

71 

81 

89 

100 

106 

116 

116 

113 

116 

101 

84 

75 

116 

51 

74 

80 

84 

92 

110 

112 

112 

111 

105 

93 

76 

68 

112 

52 

64 

70 

80 

92 

102 

105 

111 

111 

108 

99 

81 

72 

111 

53 

74 

77 

86 

96 

94 

112 

113 

111 

107 

98 

81 

69 

113 

54 

76 

81 

79 

97 

102 

117 

112 

111 

105 

96 

79 

66 

117 

55 

63 

74 

83 

87 

99 

112 

111 

109 

111 

95 

83 

76 

112 

56 

70 

71 

90 

93 

102 

114 

110 

110 

107 

96 

83 

72 

114 

57 

66 

81 

82 

89 

98 

114 

113 

112 

107 

92 

73 

74 

114 

58 

70 

80 

75 

96 

105 

110 

114 

111 

109 

96 

82 

77 

114 

59 

75 

72 

82 

98 

100 

112 

114 

106 

104 

95 

76 

73 

114 

60 

65 

76 

86 

94 

104 

109 

115 

111 

105 

95 

81 

67 

115 

61 

70 

80 

82 

95 

99 

115 

115 

108 

98 

93 

72 

62 

115 

62 

74 

70 

84 

95 

98 

110 

107 

111 

104 

95 

82 

70 

111 

63 

68 

80 

81 

86 

98 

104 

109 

107 

104 

100 

79 

65 

109 

64 

67 

68 

83 

90 

99 

106 

111 

108 

101 

99 

78 

70 

111 

65 

70 

74 

79 

94 

97 

103 

108 

108 

98 

95 

82 

65 

108 

66 

64 

67 

90 

93 

102 

107 

111 

112 

102 

88 

81 

68 

112 

67 

68 

73 

82 

79 

104 

109 

113 

114 

99 

92 

84 

64 

114 

68 

67 

78 

85 

90 

104 

110 

110 

104 

104 

88 

78 

64 

110 

69 

68 

62 

86 

90 

106 

104 

113 

115 

107 

95 

78 

70 

115 

70 

77 

79 

86 

90 

102 

117 

114 

112 

106 

96 

77 

67 

117 

71 

80 

79 

88 

88 

92 

110 

112 

109 

107 

95 

75 

62 

112 

72 

62 

80 

90 

89 

98 

113 

115 

110 

99 

88 

75 

66 

115 

73 

63 

67 

72 

92 

103 

114 

116 

109 

107 

95 

83 

72 

116 

74 

61 

74 

86 

88 

106 

113 

110 

107 

107 

96 

72 

65 

113 

75 

76 

77 

79 

83 

100 

108 

109 

110 

103 

97 

82 

73 

110 
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amiaim  locwnon  'a' 

UBAFBZM:,  iiSBKVILLK  HC 


MORIHLT  MAXmOH  TBHPBRKrURBS  IR  PABRERBRIT 
FRCM  SWMARI  OF  DAT  DATA 


RXmOR  ROIBBRt  723865  SIATIGH  RAMB:  RBUJS  AFB/LAB  VROAS  RV 

LST  TO  UTC:  «Oe 


PKRIOD  OF  RBOOBD:  4203-4409,4901-9109 
MORIB:  ALL  BOUBS:  ALL 


TEAR 

JAR 

fee 

MAR 

APR 

MAT 

JUM 

JUL 

AUO 

SEP 

OCT 

HOV 

DEC 

ARRUAL 

76 

74 

73 

81 

87 

101 

109 

112 

105 

103 

85 

84 

69 

112 

77 

68 

79 

80 

92 

101 

112 

111 

110 

108 

95 

82 

73 

112 

78 

62 

69 

82 

83 

99 

107 

112 

113 

105 

101 

83 

60 

113 

79 

58 

69 

80 

91 

99 

112 

111 

113 

105 

98 

72 

73 

113 

80 

67 

75 

75 

93 

94 

108 

111 

112 

103 

101 

86 

74 

112 

81 

68 

79 

86 

96 

94 

111 

115 

112 

103 

87 

83 

71 

115 

82 

72 

76 

76 

91 

96 

107 

111 

109 

109 

90 

71 

63 

111 

83 

72 

77 

81 

84 

106 

107 

112 

110 

102 

84 

81 

70 

112 

84 

69 

72 

84 

97 

112 

109 

113 

109 

104 

92 

80 

66 

113 

85 

64 

72 

82 

98 

99 

114 

117 

112 

103 

93 

79 

68 

117 

86 

70 

86 

89 

93 

105 

111 

108 

112 

106 

87 

77 

63 

112 

87 

67 

70 

75 

93 

96 

108 

110 

106 

104 

97 

76 

63 

110 

88 

68 

72 

87 

90 

99 

109 

111 

110 

106 

97 

86 

68 

111 

89 

67 

80 

90 

96 

102 

110 

113 

107 

105 

90 

77 

71 

113 

90 

68 

75 

87 

93 

95 

109 

110 

109 

109 

94 

80 

64 

110 

91 

69 

76 

76 

89 

97 

105 

112 

108 

106 

112* 

80 

86 

90 

100 

112 

117 

119 

115 

lie 

101 

86 

77 

119 

TOBkL  OM 

1388 

1271 

1415 

1380 

1426 

1380 

1426 

1426 

1380 

1364 

1320 

1364 

16538 

m  awACTi  TAUiB  or  119  occurred  oh  07/24/42 

ROSBi  *«■  TALUK  IS  BARB)  OH  A  HORIH  WITB  USB  TBAR  90%  OF  TBX  DATA  AVAILABLE  FOR  THE  NORTH 
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oramniR  LocnioH  'a* 
USAPRAC,  ASaEVILLB  AC 


HOmBLT  MIMIMUH  TBHPESAtUAKS  n  FABAKHHBIT 
FKM  SUMMAI  CP  DAT  DATA 


mnCR  RUHBBRt  723865  STUIOR  IMIS:  KELLIS  AFB/LA8  VEGAS  RV 

L8T  TO  tllCl  «08 


PERIOD  OF  RECORD:  4203-4409,4901-9109 
Momi:  ALL  BOORS:  ALL 


TEAR 

JAR 

FEB 

HAR 

APR 

MAT 

JIIR 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ARRUAL 

42 

28* 

41 

42 

59 

63 

60 

50 

34 

30 

23 

23* 

43 

12 

27 

35 

38 

42 

48 

60 

59 

59 

40 

28 

29 

12 

44 

25 

26 

31 

40 

44 

49 

62 

59 

50 

25* 

49 

19* 

19 

36 

41 

49 

57 

66 

57 

51 

30 

33 

14 

14* 

50 

10 

16 

27 

35 

43 

50 

67 

61 

50 

41 

17 

27 

10 

51 

19 

22 

27 

40 

44 

56 

68 

63 

56 

40 

30 

23 

19 

52 

16 

26 

29 

44 

55 

59 

63 

69 

55 

45 

20 

25 

16 

53 

26 

20 

28 

31 

43 

52 

62 

61 

53 

38 

28 

18 

18 

54 

19 

33 

29 

41 

47 

52 

70 

59 

56 

39 

34 

24 

19 

55 

26 

23 

27 

38 

43 

50 

60 

65 

54 

43 

28 

25 

23 

56 

24 

22 

25 

37 

52 

60 

66 

63 

59 

35 

23 

18 

18 

57 

23 

25 

35 

41 

49 

61 

63 

57 

56 

44 

22 

26 

22 

58 

26 

32 

33 

38 

53 

59 

67 

70 

57 

40 

25 

28 

25- 

59 

18 

28 

35 

43 

44 

61 

70 

64 

52 

43 

28 

26 

18 

60 

22 

25 

33 

38 

48 

61 

67 

63 

58 

42 

33 

27 

22 

61 

23 

30 

35 

42 

54 

61 

66 

67 

52 

37 

24 

18 

18 

62 

15 

24 

21 

40 

44 

51 

64 

68 

56 

46 

34 

15 

15 

63 

12 

33 

30 

38 

48 

55 

61 

68 

60 

49 

27 

22 

12 

64 

17 

24 

27 

36 

41 

50 

59 

64 

52 

43 

25 

14 

14 

65 

19 

20 

24 

37 

49 

53 

64 

58 

47 

42 

28 

27 

19 

66 

19 

22 

28 

33 

49 

52 

61 

63 

50 

39 

28 

19 

19 

67 

21 

22 

32 

35 

41 

52 

72 

72 

58 

41 

33 

23 

21 

68 

20 

30 

37 

37 

46 

51 

62 

54 

51 

39 

31 

12 

12 

69 

22 

27 

30 

39 

53 

61 

66 

67 

58 

40 

28 

24 

22 

70 

13 

32 

35 

37 

50 

59 

60 

73 

48 

26 

29 

24 

13 

71 

19 

20 

21 

38 

46 

55 

65 

70 

46 

25 

28 

20 

19 

72 

16 

16 

35 

38 

46 

61 

65 

61 

53 

40 

30 

19 

16 

73 

15 

26 

37 

40 

48 

61 

65 

58 

54 

42 

25 

25 

15 

74 

12 

30 

33 

40 

48 

55 

69 

63 

52 

44 

29 

25 

12 

75 

23 

25 

35 

37 

45 

59 

66 

61 

57 

33 

23 

21 

21 
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omtwnia  iocktioh  *a’  moiiihlt  miiiimum  nwBiuauMS  m  fahrbmhbit 

DSAFBXHC,  JISBBVIU.B  HC  FRCM  SlMHUOr  OT  DAT  DATA 


SXWIOH  RDNBBR:  723865  aXATIOII  RAMB{  IIBU.I8  AFB/LAS  VBOAS  RV  PERIOD  OP  RECORD:  4203-4409,4901-9109 


L8T  TO  UICS 

*08 

MOIITB: 

ALL  HOURS:  ALL 

TEAR 

JAR 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUZ. 

AUB 

SEP 

OCT 

MCV 

DEC 

ARRUAL 

76 

19 

29 

34 

37 

49 

56 

68 

59 

58 

41 

23 

20 

19 

77 

22 

30 

30 

40 

44 

60 

65 

66 

55 

44 

31 

32 

22 

78 

31 

34 

40 

39 

45 

62 

59 

58 

50 

46 

33 

25 

25 

79 

25 

26 

38 

41 

48 

56 

60 

60 

60 

39 

25 

25 

25 

80 

27 

31 

41 

39 

46 

51 

66 

61 

58 

36 

27 

22 

22 

81 

27 

27 

42 

41 

49 

56 

70 

66 

57 

41 

34 

23 

23 

82 

23 

23 

38 

42 

50 

52 

65 

70 

53 

42 

31 

29 

23 

83 

28 

35 

40 

39 

48 

62 

65 

62 

60 

47 

30 

26 

26 

84 

25 

30 

34 

39 

54 

64 

62 

70 

62 

39 

30 

28 

25 

85 

26 

23 

35 

46 

51 

59 

62 

65 

52 

40 

21 

26 

21 

86 

26 

21 

43 

45 

51 

63 

65 

71 

45 

39 

31 

26 

21 

87 

24 

31 

32 

41 

52 

62 

59 

63 

58 

47 

31 

24 

24 

88 

27 

31 

34 

42 

46 

54 

66 

62 

53 

51 

30 

22 

22 

89 

25 

22 

32 

45 

50 

61 

66 

65 

56 

34 

29 

23 

22 

90 

21 

27 

34 

50 

51 

59 

69 

63 

60 

40 

24 

11 

11 

91 

14 

23 

35 

43 

48 

55 

68 

65 

60 

14* 

LEAST 

10 

16 

21 

31 

41 

48 

59 

54 

45 

25 

17 

11 

10 

TOTAL  OBS 

1386 

1271 

1415 

1380 

1426 

1380 

1426 

1426 

1380 

1364 

1320 

1364 

16538 

THE  UAST  VALUE  OP  10  OCCURRED  OH  01/05/50 

■Oni  •THE  VALUE  IS  BASED  OH  A  NORIB  WITH  LESS  THAR  90%  OP  THE  DATA  AVAILABLE  FOR  THE  HORIB 
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oPBmniiB  locHnoii  'a* 
OSKFIXHC,  ASBBVILU  RC 


HOHIHLT  «M  TBtPSmiUFU  HI  PABRDIHEIT 

fhon  suttiwx  or  dm  dma 


nmoR  ruiBKitt  723S65  nwnoii  mio  mixis  mb/us  vbms  rv  period  op  record:  4203-4409, 4901-9109 

LET  TO  OTO  «08  HOMIB:  ALL  BOORS:  ALL 


TERR 

JAR 

PEB 

MAR 

APR 

MAT 

JUR 

JUL 

AU8 

SEP 

OCT 

HOV 

DEC 

ARRUAL 

42 

55* 

66 

72 

85 

93 

89 

79 

69 

56 

49 

72* 

43 

47 

52 

58 

67 

75 

79 

88 

88 

82 

68 

53 

48 

67 

44 

45 

47 

55 

61 

73 

77 

87 

88 

81 

68* 

49 

35* 

43 

55 

68 

73 

85 

90 

84 

e2 

64 

58 

43 

66* 

SO 

41 

52 

57 

68 

74 

82 

90 

88 

79 

72 

57 

50 

67 

51 

45 

49 

56 

65 

74 

83 

90 

86 

82 

66 

52 

43 

66 

52 

43 

50 

52 

66 

77 

81 

89 

92 

82 

72 

51 

46 

67 

S3 

51 

50 

58 

65 

68 

83 

93 

88 

83 

67 

56 

45 

67 

54 

47 

56 

54 

71 

79 

82 

92 

88 

82 

70 

58 

45 

69 

55 

42 

46 

56 

63 

72 

83 

89 

89 

82 

71 

55 

50 

67 

56 

50 

47 

58 

65 

76 

86 

90 

87 

84 

66 

52 

47 

67 

57 

45 

57 

59 

65 

71 

88 

90 

88 

81 

66 

51 

49 

68 

56 

48 

54 

55 

64 

80 

86 

89 

92 

82 

72 

55 

50 

69 

59 

48 

50 

59 

70 

74 

88 

94 

88 

79 

69 

55 

48 

69 

60 

43 

47 

61 

67 

75 

89 

92 

89 

83 

68 

55 

46 

68 

61 

46 

52 

56 

66 

76 

89 

91 

88 

76 

64 

51 

42 

67 

62 

44 

SO 

51 

70 

71 

82 

88 

89 

81 

69 

56 

46 

66 

63 

42 

57 

54 

60 

76 

79 

89 

88 

81 

70 

55 

44 

66 

64 

43 

46 

53 

62 

71 

81 

90 

88 

78 

72 

50 

45 

65 

65 

46 

49 

53 

61 

70 

78 

88 

87 

73 

68 

56 

46 

65 

66 

43 

45 

57 

65 

78 

84 

89 

89 

80 

65 

55 

46 

66 

67 

45 

50 

60 

57 

73 

79 

93 

92 

80 

69 

56 

41 

66 

68 

44 

55 

59 

63 

74 

84 

90 

84 

80 

67 

55 

41 

66 

69 

48 

47 

54 

65 

77 

82 

90 

94 

83 

64 

55 

48 

68 

70 

48 

55 

57 

61 

77 

86 

93 

91 

78 

64 

55 

45 

68 

71 

46 

50 

54 

62 

67 

82 

92 

90 

78 

62 

50 

42 

65 

72 

42 

51 

63 

65 

74 

84 

92 

87 

78 

63 

49 

41 

66 

73 

41 

51 

53 

64 

79 

87 

94 

89 

79 

68 

54 

47 

67 

74 

43 

51 

61 

65 

78 

88 

91 

87 

83 

69 

53 

44 

68 

75 

45 

49 

54 

59 

73 

84 

90 

86 

81 

67 

52 

47 

66 
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omurara  Locuiai  *a'  MOHimr  nemi  tewbuouris  in  fahrerebit 

OBAFEXM:,  ABBEVILLE  RC  FRCH  SUMAICr  OF  DAT  DRXA 


BZKnOK  EUmER:  723S65  SnnOR  lUMB:  RELLIS  AFB/LAS  VECM  RV  PERIOD  OF  RBOtWD:  4203-4409,4901-9109 

L8T  TO  UlCt  «0S  MOHIBi  ALL  SOURS:  ALL 


TEAR 

JAR 

FEB 

HAR 

APR 

MAT 

JUR 

JUL 

ADO 

SEP 

ocr 

HCV 

DEC 

ARRUAL 

76 

46 

52 

55 

62 

77 

83 

90 

85 

78 

65 

55 

43 

66 

77 

44 

54 

52 

67 

68 

87 

91 

89 

80 

70 

56 

50 

67 

78 

47 

51 

59 

62 

71 

85 

90 

90 

79 

73 

55 

44 

67 

79 

42 

48 

57 

66 

75 

84 

89 

85 

84 

70 

52 

47 

67 

80 

50 

55 

56 

63 

68 

84 

91 

89 

80 

68 

56 

50 

67 

81 

50 

52 

58 

70 

73 

88 

93 

90 

82 

65 

60 

49 

69 

82 

46 

52 

56 

66 

75 

82 

89 

89 

80 

65 

53 

47 

67 

83 

48 

54 

58 

60 

74 

84 

89 

84 

81 

67 

55 

47 

67 

84 

47 

SO 

59 

66 

84 

86 

90 

88 

84 

64 

54 

45 

68 

89 

46 

49 

58 

71 

78 

86 

91 

89 

76 

68 

52 

47 

68 

88 

SO 

56 

63 

67 

78 

88 

89 

92 

76 

65 

55 

46 

69 

87 

45 

51 

54 

67 

75 

86 

86 

88 

80 

69 

53 

43 

66 

88 

44 

51 

57 

64 

73 

84 

92 

87 

79 

75 

56 

46 

67 

89 

44 

49 

64 

72 

76 

86 

93 

87 

80 

68 

57 

47 

69 

90 

49 

49 

60 

68 

75 

84 

90 

88 

83 

69 

54 

39 

67 

91 

44 

99 

54 

69 

71 

83 

91 

88 

83 

71» 

MAR 

45.3 

90.8 

56.6 

65.1 

74.3 

84.0 

90.5 

88.3 

80.3 

67.7 

54.3 

45.8 

67.2 

lOIRL  ORB 

1386 

1271 

1415 

1380 

1426 

1380 

1426 

1426 

1380 

1364 

1320 

1364 

16538 

ROmt  *nE  VALUE  IS  BASED  OR  A  HOHIH  WITO  LESS  TBAR  90%  OP  IBE  DATA  AVAILABLE  FOR  TBB  MORIH 
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ORRATIIIO  lOCmOII  ’A' 


DAT  BULB  nMPBlWrURB  SUMORX 
FBQH  BOORLT  OBSBRVATIGHS 


BDUnOK  ROMBBRl  723865  8XATI0R  RMOt:  II8LLI8  AFB/LA8  VBOAS  BV  PERIOD  OP  RBCOBD:  OCT  81  -  SBP  91 

L8T  TO  IRC:  >  8  HOMIB:  JAR 


■ODRS 

L8T 

MBAH 

SnRDARO 

OBVlAnCll 

IDEM. 

OB8 

HBAR  HUISBR  Ot  B0UR8  WITH 
LB  0  LB  32  SB  65 

TUtPBRAIURBS 

OB  80  OB 

DBG  F 

93 

TOTAL 

BOORS 

00-02 

40.4 

6.452 

930 

0 

110 

0 

0 

0 

930 

03-05 

38.1 

6.570 

930 

0 

193 

0 

0 

0 

930 

06-06 

37.4 

6.798 

930 

0 

229 

0 

0 

0 

930 

09-11 

46.8 

6.356 

930 

0 

8 

2 

0 

0 

930 

12-14 

54.8 

6.263 

930 

0 

0 

66 

0 

0 

930 

15-17 

55.6 

6.465 

930 

0 

0 

93 

0 

0 

930 

18-20 

47.8 

5.865 

930 

0 

3 

1 

0 

0 

930 

21-23 

43.3 

6.037 

930 

0 

41 

0 

0 

0 

930 

ALL 

■OURS 

45.5 

9.134 

7440 

0 

584 

162 

0 

0 

7440 

HOMTB: 

PBB 

00-02 

45.9 

7.795 

846 

0 

41 

7 

0 

0 

846 

03-05 

43.3 

7.828 

846 

0 

73 

1 

0 

0 

846 

06-08 

42.9 

8.023 

846 

0 

83 

5 

0 

0 

846 

09-11 

53.2 

8.561 

846 

0 

10 

69 

0 

0 

846 

12-14 

60.6 

9.022 

846 

0 

1 

318 

11 

0 

846 

15-17 

61.8 

9.299 

846 

0 

0 

386 

17 

0 

846 

18-20 

54.6 

8.244 

846 

0 

6 

91 

0 

0 

846 

21-23 

49.5 

7.686 

846 

0 

12 

13 

0 

0 

846 

ALL 

BODRB 

51.5 

10.809 

6768 

0 

226 

890 

28 

0 

6768 
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cmwTiiio  Locmoii  *a* 
DSAnraC,  M8SVIU.B  HC 


niT  BULB  TBffBBATOBB  SUMMOt 
FROM  aOURLT  OBSKRVMIOIIS 


Bsmoil  imSBRl  723S65  8XWIOR  lOtMli  BKLLIS  AFB/LM  VBOM  RV  PBBIOD  OP  RBOOBD:  OCT  81  -  SEP  91 

LBT  TO  UICl  *  8  mnHl  MAR 


■OURS 

L8T 

HEAR 

RtARBABD 

DBYIMIOH 

TOTAL 

OBS 

HEAR  RUDER  CP  BOURS  WITB 
LB  0  LE  32  CB  65 

TEMPERATURES 

OE  SO  OS 

DEO  F 

93 

TOIAL 

BOURS 

00-02 

52.4 

7.020 

929 

0 

0 

43 

0 

0 

929 

03-05 

49.6 

6.969 

930 

0 

2 

19 

0 

0 

930 

06-08 

50.4 

7.085 

930 

0 

0 

29 

0 

0 

930 

09-11 

61.1 

7.864 

930 

0 

0 

283 

13 

0 

930 

12-14 

67.1 

8.297 

930 

0 

0 

562 

93 

0 

930 

15-17 

68.2 

8.756 

930 

0 

0 

604 

118 

0 

930 

18-20 

62.4 

8.049 

930 

0 

0 

347 

20 

0 

930 

21-23 

56.5 

7.459 

930 

0 

0 

133 

0 

0 

930 

AU 

■OURS 

58.4 

10.266 

7439 

0 

2 

2020 

244 

0 

7439 

MOinSIs 

APR 

00-02 

60.3 

7.011 

900 

0 

0 

255 

3 

0 

900 

03-05 

56.9 

6.836 

900 

0 

0 

127 

1 

0 

900 

06-08 

60.0 

7.711 

900 

0 

0 

251 

4 

0 

900 

09-11 

70.7 

8.525 

900 

0 

0 

672 

163 

0 

900 

12-14 

76.2 

9.289 

900 

0 

0 

800 

345 

17 

900 

15-17 

77.5 

9.377 

900 

0 

0 

806 

388 

37 

900 

18-20 

71.9 

8.745 

900 

0 

0 

708 

179 

0 

900 

21-23 

64.9 

7.442 

900 

0 

0 

478 

21 

0 

900 

AU 

67.3 

11.001 

7200 

0 

0 

4097 

1104 

54 

7200 
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cxmnnRa  Locmoii  *a* 
usumw:,  asbeviub  rc 


DRT  BULB  TBMPBRKtUItB  SUMMRY 
FBOH  BOUBLY  C»8BRVBXI0HS 


SXHTiai  RIMBBR:  723865  STRTIOH  lUWK:  HELLIS  AFB/LBS  VBOftfl  HV  PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  *  8  MCHTB:  MAY 


BOURS 

LST 

icm 

SraRDARD 

DEVIATIOR 

TOEIUi 

OBS 

MEM  HUMBER  OF  BOURS  WITH 
LE  0  LE  32  SE  65 

TBfPBRATUBBS  DEO  F 
OS  80  OS  93 

TOCAL 

HCXJBS 

00-02 

68.8 

8.050 

930 

0 

0 

650 

87 

2 

930 

03-05 

65.2 

7.696 

930 

0 

0 

482 

31 

0 

930 

06-08 

70.3 

8.632 

930 

0 

0 

685 

128 

5 

930 

09-11 

80.2 

9.215 

930 

0 

0 

890 

504 

86 

930 

12-14 

85.8 

9.683 

930 

0 

0 

914 

679 

222 

930 

15-17 

87.1 

9.758 

930 

0 

0 

915 

740 

275 

930 

10-20 

81.0 

9.510 

930 

0 

0 

887 

583 

111 

930 

21-23 

74.3 

8.593 

930 

0 

0 

798 

257 

14 

930 

ALL 

BOURS 

76.7 

11.733 

7440 

0 

0 

6221 

3009 

715 

7440 

MORTB: 

JUR 

00-02 

77.7 

6.662 

900 

0 

0 

868 

364 

0 

900 

03-05 

73.1 

6.420 

900 

0 

0 

811 

139 

0 

900 

06-08 

79.3 

7.082 

900 

0 

0 

876 

459 

16 

900 

09-11 

90.1 

6.983 

900 

0 

0 

900 

827 

359 

900 

12-14 

96.0 

7.107 

900 

0 

0 

900 

879 

644 

900 

15-17 

97.4 

6.966 

900 

0 

0 

900 

890 

681 

900 

18-20 

92.1 

7.066 

900 

0 

0 

900 

852 

462 

900 

21-23 

83.9 

6.501 

900 

0 

0 

898 

694 

63 

900 

ALL 

BOURS 

86.2 

10.893 

7200 

0 

0 

7053 

5104 

2225 

7200 
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omuffim  uxaunoii  'a* 

DSATBIK.  A8HBVILLB  WC 


DRT  BULB  TBffBBAXUBB  SUMtMCT 
FRCM  HOURLY  GBSERVXriOIIS 


SIMnOH  MUMBBRt  723865  SXmOR  RRHB:  RELLIS  AFB/LRS  VBQAS  RV  PBRICD  OF  RBOORD:  OCT  81  -  SBP  91 

LBT  TO  UIC:  +  8  MUn.11:  JUL 


HOURS 

L8T 

MEM 

8EMIDAR0 

DBVUnOH 

tchal 

CBS 

MBMI  HUMBER  OP 
LE  0  IX 

HOURS 

32 

WITH 

IS  65 

ISMPBIUmiRBS  DEO  F 

08  80  S  93 

TOTAL 

BOUBS 

00-02 

83.1 

6.387 

930 

0 

0 

928 

669 

50 

930 

03-05 

78.8 

6.460 

930 

0 

0 

921 

448 

10 

930 

06-08 

83.7 

6.637 

930 

0 

0 

928 

689 

74 

930 

09-11 

94.3 

6.339 

930 

0 

0 

930 

907 

609 

930 

12-14 

100.0 

6.841 

930 

0 

0 

930 

920 

819 

930 

15-17 

101.5 

7.173 

930 

0 

0 

929 

917 

832 

930 

18-20 

96.6 

7.060 

930 

0 

0 

930 

906 

707 

930 

21-23 

89.0 

6.079 

930 

0 

0 

930 

868 

284 

930 

AU 

Boum 

90.9 

10.307 

7440 

0 

0 

7426 

6324 

3385 

7440 

lOHTHt 

Koa 

00-02 

81.4 

6.036 

930 

0 

0 

930 

582 

21 

930 

03-05 

77.5 

6.241 

930 

0 

0 

919 

369 

1 

930 

06-08 

81.0 

6.834 

930 

0 

0 

923 

559 

36 

930 

m 

92.0 

6.403 

930 

0 

0 

930 

886 

485 

930 

m 

97.9 

6.717 

930 

0 

0 

930 

911 

763 

930 

99.2 

6.763 

930 

0 

0 

930 

912 

802 

930 

18-20 

93.6 

6.525 

930 

0 

0 

930 

893 

561 

930 

21-23 

86.7 

5.854 

930 

0 

0 

930 

815 

163 

930 

AU 

BOORS 

88.7 

10.025 

7440 

0 

0 

7422 

5927 

2832 

7440 

B  -  5  -  1  -  4 
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onmnin  uicwnoii  ’a* 
DSAFEnC,  AflHBVILU  RC 


Dicr  BULB  nMPBRATUBB  SUMIART 
FBCN  BOURLT  C»SBRVAnai8 


SnnOH  ITOOBBj  723865  STMTIOR  lUMB:  IIELLI8  AFB/LAS  VBaA8  RV  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  8EP  91 

LST  TO  OIC:  *  8  HOMTH:  SEP 


RXIR8 

let 

ISAH 

STARDARO 

DBVIATIOH 

TOTAL 

cns 

HEAR  RUMBER  OF  BOORS 

LB  0  LB  32 

WITH 

3B  65 

TEMPBRATURBS  DEO  F 

OB  80  GE  93 

TOTAL 

HOUFS 

00-02 

73.2 

7.276 

900 

0 

0 

792 

190 

0 

900 

03-05 

69.8 

7.149 

900 

0 

0 

682 

70 

0 

900 

06-08 

72.2 

7.871 

900 

0 

0 

748 

181 

0 

900 

09-11 

84.6 

8.047 

900 

0 

0 

894 

683 

146 

900 

12-14 

90.6 

8.293 

900 

0 

0 

900 

809 

389 

900 

15-17 

91.4 

8.734 

898 

0 

0 

896 

811 

429 

898 

18-20 

84.7 

8.346 

897 

0 

0 

886 

675 

164 

897 

21-23 

77.6 

7.593 

897 

0 

0 

859 

385 

10 

897 

ALL 

aOURS 

80.5 

11.156 

7192 

0 

0 

6656 

3804 

1138 

7192 

MORTB: 

OCT 

00-02 

60.5 

6.870 

930 

0 

0 

277 

0 

0 

930 

03-05 

57.5 

7.078 

930 

0 

0 

163 

0 

0 

930 

06-08 

58.4 

7.457 

930 

0 

0 

194 

1 

0 

930 

09-11 

71.4 

7.545 

930 

0 

0 

747 

141 

0 

930 

12-14 

78.4 

7.848 

930 

0 

0 

886 

448 

29 

930 

15-17 

78.7 

8.248 

930 

0 

0 

880 

471 

38 

930 

18-20 

70.5 

7.584 

930 

0 

0 

714 

124 

0 

930 

21-23 

63.8 

6.726 

930 

0 

0 

425 

5 

0 

930 

ALL 

■OURS 

67.4 

10.949 

7440 

0 

0 

4286 

1190 

67 

7440 
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OraUTIHO  LOCATIOII  *A' 
DUFEnC,  MBBVI11.B  EC 


DRY  BULB  TBfPERATURB  SUMIBRY 
FROM  BOURLY  (SSEBVXtlOIIS 


sranon  RUMBBR:  723865  STAXIOII  HRMB:  HELLIS  AFB/LAS  VEGAS  RV  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

liST  TO  UTC:  +  8  MORIH:  ROV 


B0UR8 

STAHDARD 

TOTAL 

HEAR  RUMBER  OF  SOURS 

WITB 

TEMPERATURES 

DEG  F 

TOTAL 

LST 

1  MBMI 

I«VIAIIOR 

CBS 

LB  0 

LB  32  1 

SB  65 

GB  80  GB 

93 

HOURS 

00-02 

49.3 

8.344 

900 

0 

8 

31 

0 

0 

900 

03-05 

46.8 

8.314 

900 

0 

25 

14 

0 

0 

900 

06-08 

46.6 

8.355 

900 

0 

41 

12 

0 

0 

900 

09-11 

57.7 

8.124 

900 

0 

0 

192 

2 

0 

900 

12-14 

64.7 

8.081 

900 

0 

0 

447 

21 

0 

900 

15-17 

64.3 

8.301 

900 

0 

0 

438 

21 

0 

900 

18-20 

56.8 

7.904 

900 

0 

0 

165 

0 

0 

900 

21-23 

51.8 

8.084 

900 

0 

4 

56 

0 

0 

900 

AIX 

Dcxms 

54.8 

10.619 

7200 

0 

78 

1355 

44 

0 

7200 

NOIfTB: 

DEC 

00-02 

39.8 

6.895 

930 

0 

119 

0 

0 

0 

930 

03-05 

37.8 

7.103 

930 

0 

191 

0 

0 

0 

930 

06-08 

37.2 

7.348 

930 

0 

223 

0 

0 

0 

930 

09-11 

46.6 

6.840 

930 

0 

25 

3 

0 

0 

930 

12-14 

54.4 

6.663 

930 

0 

3 

35 

0 

0 

930 

15-17 

54.4 

6.781 

930 

0 

5 

46 

0 

0 

930 

18-20 

46.7 

6.307 

930 

0 

25 

3 

0 

0 

930 

21-23 

42.5 

6.769 

930 

0 

58 

2 

0 

0 

930 

ALL 

B0UR8 

44.9 

9.385 

7440 

0 

649 

89 

0 

0 

7440 

E  -  5  -  1  -  6 
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OTDMTiiia  hoaaim  ’a* 
USAFRAC,  ASaSVILLB  RC 


ORT  BULB  TBMPERATUBR  SUMMARY 
PROM  BCXJRLT  OBSBRVATIOHS 


SranOR  RUMBER:  723865  STATICH  RAMB:  RELLIS  AFB/IAS  VEGAS  RV  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  *  8  MOHTH:  ALL 


HOURS 

LST 

MBAR 

SISUIDARO 

DEVIATIOR 

TOTAL 

OBS 

MBAR  RUMBER  OF  BOURS  WITH  TB1FERATURBS  DEG  F  TOTAL 
LB  0  LE  32  6E  65  GB  80  GE  93  BOUIS 

00-02 

61.1 

16.654 

10955 

0 

278 

4781 

1895 

73 

10955 

03-05 

58.0 

15.967 

10956 

0 

484 

4139 

1058 

11 

10956 

06-08 

60.0 

18.057 

10956 

0 

576 

4651 

2021 

131 

10956 

09-11 

70.8 

18.480 

10956 

0 

43 

6512 

4126 

1685 

10956 

12-14 

77.3 

17.971 

10956 

0 

4 

7688 

5116 

2883 

10956 

15-17 

78.2 

18.371 

10954 

0 

5 

7823 

5285 

3094 

10954 

18-20 

71.7 

18.943 

10953 

0 

34 

6562 

4232 

2005 

10953 

21-23 

65.4 

17.650 

10953 

0 

115 

5521 

3045 

534 

10953 

ALL 

BOURS 

67.8 

19.232 

87639 

0 

1539 

47677 

26778 

10416 

87639 

E  -  5  -  1  -  7 
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orauTmo  iflotnoR  ’A* 

OBAFiraC,  ASBKVILLB  HC 


NET  BULB  TEMPKRATURB  SUMMIT 
FROM  BOURLT  OBSBRVATIORB 


BXmOR  RUBBE: 

723865  SXKtIOII  HAHEt  RELLIS  AFB/LKS  VBOAS  BV 

LST  TO  UIC>  +  8 

maoD 

HORTBs 

OF  BBOOBO 

JAB 

OCT  81  -  SEP 

91 

BOURS 

LET 

MEM 

8XMIDABD 

OEVIAIIOR 

TOTAL 

OBS 

MEM  BOMBER 
LE  32 

OP  BOURS  WITB  TBMPERMIURES  DEO  F 
GB  50  OS  67  GE  73  GB  SO 

TOTM. 

BOURS 

00-02 

34.0 

5.725 

930 

368 

2 

0 

0 

0 

930 

03-05 

32.4 

5.870 

930 

493 

3 

0 

0 

0 

930 

06-00 

32.0 

5.960 

930 

525 

3 

0 

0 

0 

930 

09-11 

37.9 

5.178 

930 

142 

8 

0 

0 

0 

930 

12-14 

41.9 

4.696 

930 

23 

30 

0 

0 

0 

930 

15-17 

42.2 

4.560 

930 

16 

29 

0 

0 

0 

930 

18-20 

38.5 

4.939 

930 

120 

7 

0 

0 

0 

930 

21-23 

35.9 

5.317 

930 

237 

3 

0 

0 

0 

930 

ALL 

BOORS 

36.9 

6.458 

7440 

1924 

85 

0 

0 

0 

7440 

MOBIH: 

FEB 

00-02 

37.8 

6.930 

846 

181 

45 

0 

0 

0 

846 

03-05 

36.3 

7.028 

846 

2*3 

31 

0 

0 

0 

846 

06-08 

36.0 

7.120 

846 

263 

32 

0 

0 

0 

846 

09-11 

41.9 

6.692 

846 

70 

113 

0 

0 

0 

846 

12-14 

45.3 

6.377 

846 

35 

201 

0 

0 

0 

846 

15-17 

45.7 

6.252 

846 

33 

229 

0 

0 

0 

m 

18-20 

42.5 

6.349 

046 

54 

114 

0 

0 

0 

846 

21-23 

39.9 

6.492 

846 

94 

62 

0 

0 

0 

846 

ALL 

BOURS 

40.7 

7.582 

6768 

993 

827 

0 

0 

0 

6768 

E  -  5  -  2  -  1 


USAFEMC/DS— 92/283  -  Fag*  316 


OPBHKTIRO  UXWnOH  ’A' 
OSAFBIAC.  ASHBVIUB  AC 


HKF  BULB  TBMPBRAIURB  SUMUWX 
FBOH  BOURLT  OBSERVAIICRS 


SranOR  RUMBERt  723865  SIKnCH  lUMB:  RBLLIS  AFB/US  VBOAS  BV  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UIC:  *  8  MOHIH:  MAR 


SOURS 

£8T 

lem 

STUIDARD 

DBVIATIOII 

TCfCKL 

OBS 

HEM  HUMBER  OP  SOURS  WITS 
LB  32  OB  50  OB  67 

TEMPERATURES 

OB  73  GE 

DEO  F 

80 

TOXAL 

HOURS 

00-02 

41.9 

5.500 

929 

42 

78 

0 

0 

0 

929 

03-05 

40.5 

5.656 

930 

82 

58 

0 

0 

0 

930 

06-08 

41.1 

5.512 

930 

62 

61 

0 

0 

0 

930 

09-11 

46.4 

4.992 

930 

1 

283 

0 

0 

0 

930 

12-14 

48.7 

4.998 

930 

0 

428 

0 

0 

0 

930 

15-17 

49.1 

4.935 

930 

0 

440 

0 

0 

0 

930 

18-20 

46.5 

4.981 

930 

2 

272 

0 

0 

0 

930 

21-23 

44.0 

5.281 

930 

17 

140 

0 

0 

0 

930 

AU. 

SOURS 

44.8 

6.136 

7439 

206 

1760 

0 

0 

0 

7439 

MOSISt 

APR 

00-02 

46.0 

4.952 

900 

0 

222 

0 

0 

0 

900 

03-05 

44.4 

5.133 

900 

3 

162 

0 

0 

0 

900 

06-08 

46.3 

5.315 

900 

3 

268 

0 

0 

0 

900 

09-11 

51.2 

4.972 

900 

0 

592 

0 

0 

0 

900 

12-14 

53.3 

5.029 

900 

0 

683 

0 

0 

0 

900 

15-17 

53.7 

4.998 

900 

0 

713 

0 

0 

0 

900 

18-20 

51.2 

4.931 

899 

0 

590 

0 

0 

0 

899 

21-23 

48.2 

4.807 

900 

0 

381 

0 

0 

0 

900 

ALL 

SOURS 

49.3 

6.071 

7199 

6 

3611 

0 

0 

0 

7199 

E  -  5  -  2  -  2 
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oPBMiniM  uxxnm  ’k 


MKT  BULB  TBlPBmTURB  StMnRI 
FROM  BOUBLT  OBSXRVXriOm 


SIMnOH  R0»BRt  72386S  SEMTIOH  nWB:  HBLLM  AFB/LKS  VBQM  RV  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

L8T  ID  UTC:  *  8  HOHIB:  MRT 


BOUItS 

Lsr 

HEAR 

8IARDARD 

DEVUnOB 

TOTM. 

0B8 

REAR  RUBBER  OP  SOURS  WITH 
LB  32  OE  50  OB  67 

TEMPERATURES 

OB  73  QB 

DEO  F 

80 

TOTAL 

HOURS 

00-02 

50.5 

4.948 

930 

0 

521 

0 

0 

0 

930 

03-05 

48.9 

4.979 

930 

0 

425 

0 

0 

0 

930 

06-08 

51.8 

4.989 

930 

0 

615 

0 

0 

0 

930 

09-11 

56.0 

4.745 

930 

0 

846 

4 

0 

0 

930 

12-14 

58.1 

4.963 

930 

0 

881 

41 

0 

0 

930 

15-17 

58.5 

4.948 

930 

0 

890 

48 

0 

0 

930 

18-20 

56.0 

4.959 

930 

0 

820 

9 

0 

0 

930 

21-23 

52.8 

4.839 

930 

0 

690 

2 

0 

0 

930 

ALL 

BOORS 

54.1 

5.902 

7440 

0 

5696 

104 

0 

0 

7440 

; 

HOHTH: 

JUII 

00-02 

33.2 

4.756 

900 

0 

795 

6 

0 

0 

900 

03-03 

33.3 

4.876 

900 

0 

709 

2 

0 

0 

900 

06-08 

36.6 

4.397 

900 

0 

844 

15 

0 

0 

900 

09-11 

61.0 

3.980 

900 

0 

897 

79 

0 

0 

900 

12-14 

63.4 

4.152 

900 

0 

900 

221 

6 

0 

900 

15-17 

63.9 

4.014 

900 

0 

900 

255 

8 

0 

900 

18-20 

61.3 

4.033 

900 

0 

898 

104 

1 

0 

900 

21-23 

57.5 

4.279 

900  ' 

0 

865 

22 

0 

0 

900 

ALL 

BDUR8 

59.1 

5.660 

7200 

0 

6808 

704 

15 

0 

7200 

B  -  5  -  2  -  3 
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orawnm  ujcnioii  *a’ 

VaU*nC,  ASBBVILI.B  IK 


MR  BULB  IBPKIMIURB  SUHURT 
FBCM  SXIKLT  (nSBRVBnClIS 


sraiioil  BUMBBIl:  723B65  STMICH  BAHB:  IIKLLIS  BFB/LkS  VKOBS  BV  PERIOD  OT  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LR  TO  lire:  *  8  NCinB:  JUL 


BOURS 

tar 

WAR 

813WDARD 

vvmmcm 

TOTAL 

OB8 

HEAR  ROWER  OP  BOURS  HUB  TEMPERATURES 
LE  32  OE  50  OB  67  OB  73  OB 

DBO  F 

60 

TOTAL 

BOURS 

00-02 

60.9 

5.963 

930 

0 

912 

214 

0 

0 

930 

03-0S 

59.3 

6.545 

930 

0 

868 

159 

0 

0 

930 

06-08 

61.9 

5.825 

930 

0 

918 

271 

7 

0 

930 

09-11 

66.2 

4.325 

930 

0 

930 

458 

55 

0 

930 

12-14 

68.3 

3.634 

930 

0 

930 

642 

121 

0 

930 

15-17 

68.5 

3.232 

930 

0 

930 

705 

95 

0 

930 

18-20 

66.1 

3.957 

930 

0 

930 

476 

33 

0 

930 

21-23 

63.0 

5.037 

930 

0 

929 

294 

2 

0 

930 

AU 

■oiim 

64.3 

9.860 

7440 

0 

7347 

3219 

313 

0 

7440 

NOmt 

ADO 

00-02 

62.0 

6.743 

930 

0 

892 

318 

16 

0 

930 

03-09 

60.9 

7.423 

930 

0 

843 

287 

7 

0 

930 

06-08 

62.8 

6.816 

930 

0 

896 

380 

15 

0 

930 

09-11 

66.8 

4.742 

930 

0 

930 

548 

84 

0 

930 

12-14 

68.6 

3.945 

930 

0 

930 

646 

159 

0 

930 

15-17 

68.6 

3.591 

930 

0 

930 

660 

147 

0 

930 

18-20 

66.2 

4.503 

930 

0 

930 

489 

61 

0 

930 

21-23 

63.9 

9.721 

930 

0 

927 

395 

28 

0 

930 

all 

BOURS 

65.0 

6.276 

7440 

0 

7278 

3723 

517 

0 

7440 

B  -  5  -  2  -  4 
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orawTnia  uxktiom  *a' 
OUnXK,  ASaBVILLB  HC 


HR  Buia  mPBumiRX  sutmnr 

FKM  BOVRLT  CBSKIWRICIIS 


gaaiOK  tnmms  723865  SXRIOH  RMS:  RELLIS  AFB/LM  VBOMS  HV  PKRIGO  op  RBOORD:  OCT  81  -  SEP  91 


UT  ID  UICl  *  8 

MONTHS 

SEP 

BOURS 

UT 

HEAR 

SIARDARD 

DEVIATIOH 

TOTAL 

DBS 

mAB  RUMBER  OP  BOURS  WITH  TBWERAIURES 
u  32  OB  50  a  67  a  73  a 

DEO  P 

80 

TOTM. 

BOUPS 

00-02 

55.6 

6.383 

900 

0 

711 

39 

0 

0 

900 

03-05 

54.2 

6.648 

900 

0 

647 

23 

0 

0 

900 

06-08 

55.7 

6.710 

900 

0 

727 

52 

0 

0 

900 

09-11 

60.7 

5.373 

900 

0 

885 

147 

3 

0 

900 

12-14 

62.8 

5.007 

900 

0 

900 

251 

13 

0 

900 

15-17 

62.7 

4.758 

898 

0 

898 

250 

3 

0 

898 

18-20 

60.1 

5.347 

897 

0 

884 

113 

3 

0 

697 

21-23 

57.2 

6.006 

897 

0 

812 

62 

2 

0 

897 

AU 

BOURS 

56.6 

6.652 

7192 

0 

6464 

937 

24 

0 

7192 

imiBs  OCT 


00-02 

47.1 

5.950 

930 

3 

301 

0 

0 

0 

930 

03-05 

45.6 

6.364 

930 

5 

252 

0 

0 

0 

930 

06-08 

46.2 

6.383 

930 

10 

295 

0 

0 

0 

930 

09-11 

52.7 

5.118 

930 

0 

685 

0 

0 

0 

930 

12-14 

55.4 

4.5U 

930 

0 

815 

1 

0 

0 

930 

15-17 

55.4 

4.542 

930 

0 

811 

0 

0 

0 

930 

18-20 

51.8 

5.095 

930 

0 

639 

0 

0 

0 

930 

21-23 

48.7 

5.616 

930 

1 

414 

0 

0 

0 

930 

AIL 

BOORS 

50.4 

6.680 

7440 

19 

4212 

1 

0 

0 

7440 

E  -  5  -  2  -  5 
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ammm  iiocjiiiaii  *a* 
OaikFBIIU:,  MHBVILU  RC 


WR  BOLB  TBWKRMURB  BUNORT 
FBCM  aOURLT  OBSBRVATIOR8 


BlRnOII  RUmBRj  723865  8XHTI0H  IIIMBt  IKUI8  AFB/LAS  VBOAB  BV  PERIOD  CP  RBOCRD:  OCT  81  -  SBP  91 

LSr  TO  met  *  8  HCfRB:  BOV 


BOUBS 

UT 

1  NBRB 

snuaMBD 

DBVIRTICai 

IDIM. 

0B8 

mUI  RUMIER  OF  BOORS  WITH 
LE  32  OB  50  SB  67 

TBtPERATURES 

OE  73  OE 

DEO  F 

80 

TOTAL 

BOUBS 

00-02 

39.5 

6.849 

900 

146 

78  0 

0 

0 

900 

03-05 

38.1 

6.978 

900 

218 

51  0 

0 

0 

900 

06-08 

37.9 

6.942 

900 

208 

44  0 

0 

0 

900 

09-11 

44.3 

5.832 

900 

14 

184  0 

0 

0 

900 

12-14 

47.6 

5.269 

900 

4 

338  0 

0 

0 

900 

15-17 

47.4 

5.435 

900 

4 

323  0 

0 

0 

900 

18-20 

43.8 

5.978 

900 

18 

165  0 

0 

0 

900 

21-23 

40.9 

6.499 

900 

72 

101  0 

0 

0 

900 

MX 

BOOBB 

42.4 

7.238 

7200 

684 

1284  0 

0 

0 

7200 

MCRTBs  DEC 

00-02 

33.6 

6.634 

930 

411 

4  0 

0 

0 

930 

03-05 

32.3 

6.733 

930 

494 

0  0 

0 

0 

930 

06-08 

31.9 

6.893 

930 

497 

0  0 

0 

0 

930 

09-11 

37.8 

5.959 

930 

169 

15  0 

0 

0 

930 

12-14 

41.9 

5.355 

930 

55 

42  0 

0 

0 

930 

15-17 

42.0 

5.484 

930 

57 

43  0 

0 

0 

930 

18-20 

37.9 

6.049 

930 

178 

11  0 

0 

0 

930 

21-23 

35.4 

6.463 

930 

311 

6  0 

0 

0 

930 

BIX 

BOOBB 

36.6 

7.203 

7440 

2172 

121  0 

0 

0 

7440 
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oranamK  loaoioi  *a* 
nwrenc,  laatnux  k 


NR  auu  TBHPBRMUm  SOMMOr 
FRQN  BOORLT  OBaBRVmCIB 


maim  mnmm  723865  sxmoN  mw:  hbuis  afb/lmb  vhom  hv  pbhioo  op  rbocmd:  oci  si  -  sep  91 


UT  TO  OICi  *  8 

MOUTH: 

ALL 

Boum 

LCT 

HBUI 

8IMIDIUV) 

DBVUfflOH 

Tom. 

CBS 

MBAS  SUMBBR  OP  B0US8 
LB  32  OB  50 

wrra 

08  67 

mraumiRBs 

OB  73  OB 

DBO  F 

80 

TOTAL 

BOORS 

00-02 

47.1 

11.285 

10955 

1191 

4561 

577 

16 

0 

10955 

03-05 

45.6 

11.436 

10956 

1958 

4049 

471 

7 

0 

10956 

06-08 

46.7 

12.304 

10956 

1568 

4703 

718 

22 

0 

10956 

09-11 

52.0 

11.269 

10956 

396 

6368 

1236 

142 

0 

10956 

12-14 

54.7 

10.517 

10956 

117 

7078 

1802 

299 

0 

10956 

15-17 

54.8 

10.476 

10994 

110 

7136 

1918 

253 

0 

10954 

18-20 

51.9 

11.051 

10992 

372 

6268 

1191 

98 

0 

10952 

21-23 

49.0 

11.136 

10953 

732 

5330 

775 

32 

0 

10953 

AU 

Boima 

50.2 

11.699 

87638 

6004 

45493 

8688 

869 

0 

87638 

■  -  9  -  2  -  7 
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oRMOiiia  vocmm  *a* 
unrinc,  xamviuji  rc 


DBM  POUR  nwBRKnjia  aiMMRr 
FROM  BOOIILT  OBSHRATIORS 


BOfflCR  imnBRi  723S6S  SimOH  mHBt  IIBLLI8  APB/U8  VBSM  MV  PSRIOD  GT  RBCOBDt  OCT  81  -  SEP  91 

Ur  TO  OTCt  ♦  8  MOMTBi  JM 


■OOMB 

18T 

HRM 

SBURMUO 

DEVUnCM 

TDERL 

0B8 

MEM  BUMBE  OF  80088  WITH  TB<PEi«TURBS  I»e  F 
U  27  OB  37  LE  55  OE  65 

TOTAL 

BOOBS 

00-02 

22.9 

9.806 

930 

620 

73 

930 

0 

930 

03-05 

22.1 

9.681 

930 

638 

66 

930 

0 

930 

08-00 

22.0 

9.696 

930 

644 

63 

930 

0 

930 

09-11 

23.9 

9.873 

930 

570 

98 

930 

0 

930 

12-14 

23.3 

10.001 

930 

600 

87 

930 

0 

930 

15-17 

23.1 

9.936 

930 

603 

79 

930 

0 

930 

18-20 

24.0 

9.996 

930 

561 

92 

930 

0 

930 

21-23 

23.6 

9.795 

930 

584 

85 

930 

0 

930 

•U 

Boms 

23.1 

9.899 

7440 

4820 

643 

7440 

0 

7440 

MOHIBt  FEB 


00-02 

25.3 

11.278 

846 

495 

143 

846 

0 

846 

03-05 

24.8 

11.256 

846 

503 

120 

846 

0 

846 

06-08 

24.8 

11.122 

846 

503 

119 

846 

0 

S46 

09-11 

26.2 

11.094 

846 

478 

140 

846 

0 

846 

12-14 

25.4 

11.213 

846 

489 

132 

846 

0 

846 

15-17 

24.7 

11.123 

846 

501 

121 

846 

0 

846 

18-20 

25.6 

11.425 

846 

459 

146 

846 

0 

846 

21-23 

25.8 

11.183 

846 

470 

149 

846 

0 

846 

AU 

BOORS 

25.3 

11.235 

6768 

3898 

1070 

6768 

0 

6768 
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omimna  loamai  *a* 
nmnc,  MasviLut  hc 


OBH  FOUR  nMFERMnna  suMDunr 
FKM  ■CURLY  OBSSRVXriOIIS 


SEMTIGII  IMBBR:  723965  8X301011  RAMB:  NELLIS  AFB/LAS  VEOM  RV 

1ST  TO  UlCs  ♦  8 

PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  8EP 

tORB:  HRR 

91 

■OURS 

LCT 

mw 

OXHRDARD 

IXVIAnOR 

TOTAL 

0B8 

(BAR  RUDER  OT  R0UR8  WITH  mDERKTURBO  DEO  P 
LB  27  CB  37  LE  55  OR  65 

TOTDU. 

acxiRs 

00-02 

27.6 

10.275 

929 

460 

205 

929 

0 

929 

03-05 

27.4 

9.900 

930 

459 

200 

930 

0 

930 

06-00 

20.1 

9.720 

930 

444 

203 

930 

0 

930 

09-11 

20.3 

9.605 

930 

434 

200 

930 

0 

930 

12-14 

26.9 

9.462 

930 

470 

145 

930 

0 

930 

15-17 

26.3 

9.267 

930 

510 

129 

930 

0 

930 

10-20 

26.6 

9.975 

930 

503 

162 

930 

0 

930 

21-23 

27.4 

10.051 

930 

466 

185 

930 

0 

930 

Ml. 

■CURO 

27.3 

9.637 

7439 

3754 

1429 

7439 

0 

7439 

Ncorra:  APR 

00-02 

26.2 

9.741 

900 

455 

183 

900 

0 

900 

03-05 

20.2 

9.621 

900 

449 

181 

900 

0 

900 

06-00 

29.4 

9.470 

900 

390 

196 

899 

0 

900 

09-11 

29.7 

9.225 

900 

364 

188 

900 

0 

900 

12-14 

29.0 

9.313 

900 

377 

157 

897 

0 

900 

15-17 

28.4 

9.209 

900 

406 

149 

896 

0 

900 

10-20 

27.0 

9.025 

899 

452 

157 

896 

0 

900 

21-23 

20.0 

9.014 

900 

464 

183 

898 

0 

900 

ALL 

■oun 

28.6 

9.581 

7199 

3365 

1394 

7186 

0 

7199 
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ORmriRO  LocnioH  *a’ 
usafsxm:,  ashbvills  hc 


OBw  FomT  raMFBiumntx  suwnitT 

FROM  BOURLT  (»SKRVATICHS 


SXHnOI  RDMBBRt  723865  SXKnCR  MMO:  RKLLIS  JtFB/US  VBOAS  HV  PBRIOD  OF  RBCOBD:  OCT  81  -  SEP  91 


LSr  TO  OTCl  *  8 

HOMTBs 

HAT 

Boims 

LSI 

MUR 

staudard 

DBVIATIOR 

TOTAL 

OBS 

NEAR  RIIMBER  OF  BOUES  HITS  TEMPEBAIUISS  DEQ  F 
LE  27  QE  37  LB  55  OE  65 

TOTAL 

HOURS 

00-02 

30.3 

8.948 

930 

356 

204 

924 

0 

930 

03-05 

30.4 

9.099 

930 

363 

211 

919 

0 

930 

06-08 

32.2 

8.481 

930 

257 

250 

918 

0 

930 

09-11 

32.7 

7.848 

930 

233 

248 

916 

0 

930 

12-14 

32.6 

7.661 

930 

247 

255 

918 

0 

930 

15-17 

32.0 

7.73P 

930 

270 

258 

921 

0 

930 

18-20 

30.5 

8.770 

930 

377 

178 

919 

0 

930 

21-23 

30.0 

8.922 

930 

394 

171 

920 

0 

930 

ALL 

mum 

31.3 

8.468 

7440 

2497 

1775 

7355 

0 

7440 

mnss  JUH 


00-02 

33.0 

9.649 

900 

261 

274 

882 

0 

900 

03-05 

33.3 

9.765 

900 

246 

297 

882 

0 

900 

06-08 

35.4 

8.925 

900 

186 

387 

882 

0 

900 

09-11 

36.5 

8.016 

900 

121 

440 

881 

0 

900 

12-14 

37.0 

7.424 

900 

92 

460 

891 

0 

900 

15-17 

36.8 

7.322 

900 

87 

453 

887 

2 

900 

18-20 

34.9 

7.997 

900 

154 

340 

887 

2 

900 

21-23 

32.6 

9.310 

900 

273 

242 

881 

4 

900 

ALL 

Boura 

34.9 

8.792 

7200 

1420 

2893 

7073 

8 

7200 

E  -  5  -  3  -  3 
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OmWTJIlB  lOCKnOH  *A' 

mmtac,  asbsviklb  hc 


DBH  POIIir  TBMPBWIURB  StMHMtT 
FRCH  BOURLT  OBSSKVXFICMS 


smioil  mnBR:  723865  STAIIOII  RMS:  RKUIS  AFB/US  VBOAS  RV  PBRIOO  OP  RBOOBD:  OCT  81  -  SEP  91 


UT  TO  UTC:  *  8 

MOWTHt 

JtJL 

BOURS 

LRT 

MBMI 

SIARDARD 

UBVIAriCR 

TOTAL 

CBS 

ISMI  RWffiSR  OP  BOURS  WITB 
LB  27  OS  37  LB  55 

TEMPERATURBS  DEO  F 

OB  65 

TOTM. 

B0UR3 

00-02 

42.1 

13.486 

930 

129 

546 

736 

32 

930 

03-05 

42.3 

13.637 

930 

120 

586 

'.29 

33 

930 

06-08 

44.6 

12.767 

930 

78 

652 

6>.<6 

42 

930 

09-11 

46.1 

11.130 

930 

25 

718 

682 

29 

930 

12-14 

46.1 

10.035 

930 

20 

780 

722 

31 

930 

15-17 

45.3 

9.276 

930 

23 

793 

777 

16 

930 

18-20 

43.7 

10.487 

930 

40 

663 

769 

12 

930 

21-23 

42.4 

12.683 

930 

103 

553 

734 

23 

930 

AU 

BOORS 

44.1 

11.905 

7440 

538 

5291 

5845 

218 

7440 

MORIB: 

AUQ 

00-02 

46.4 

14.444 

930 

126 

669 

622 

75 

930 

03-05 

47.1 

14.624 

930 

115 

665 

580 

94 

930 

06-08 

48.8 

13.652 

930 

82 

701 

548 

105 

930 

09-11 

49.6 

12.117 

930 

21 

742 

564 

89 

930 

12-14 

48.8 

10.843 

930 

10 

771 

623 

54 

930 

15-17 

47.6 

10.454 

930 

7 

763 

679 

45 

930 

18-20 

46.5 

11.934 

930 

46 

692 

678 

54 

930 

21-23 

46.4 

13.676 

930 

112 

669 

634 

70 

930 

AU 

BOURS 

47.7 

12.877 

7440 

519 

5672 

4928 

586 

7440 

*  -  5  -  3  -  4 


USAFKTAC/DS— 92/283  -  Pag*  326 


amaaim  uxktioh  *a' 
oakraDw;.  mbbvius  rc 


DEW  POIHT  tSWERMTURB  SUMURT 
FlOf  BOURLT  OBSKRVKnCRS 


SZtUnOR  HUOBRt  723W5  STRIIOR  HMfB:  HELLI8  AFB/IAS  VB«S  RV  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 


LSI  TO  UTCl  *  8 

HOHTH:  SEP 

HOURS 

18T 

HEAR 

STNDtARO 

DBvunoii 

TOIKL 

OBS 

MBUI  miMBSR 

LB  27 

OP  HOURS  WITH  TBIPERATURBS  DEO  P 

OE  37  LE  55  OE  65 

TCTEM. 

HOIRB 

00-02 

38.8 

12.558 

900 

197 

522 

817 

9 

900 

03-09 

38.9 

12.466 

900 

199 

516 

812 

12 

900 

06-08 

40.1 

12.341 

900 

169 

552 

793 

9 

900 

09-11 

41.0 

11.170 

900 

117 

574 

795 

6 

900 

12-14 

40.6 

10.502 

900 

92 

542 

814 

4 

900 

15-17 

39.7 

10.004 

898 

99 

514 

837 

6 

898 

18-20 

39.1 

11.378 

897 

167 

510 

829 

7 

897 

21-23 

38.5 

12.185 

897 

200 

490 

816 

8 

897 

ALL 

HOURS 

39.6 

11.659 

7192 

1340 

4220 

6513 

61 

7192 

MCMTH:  OCT 


00-02 

30.9 

11.143 

930 

405 

278 

922 

0 

930 

03-05 

30.6 

11.366 

930 

413 

272 

915 

0 

930 

06-08 

31.1 

11.067 

930 

384 

276 

910 

0 

930 

09-11 

33.1 

10.212 

930 

266 

316 

915 

0 

930 

12-14 

32.8 

9.701 

930 

260 

292 

927 

0 

930 

15-17 

32.3 

9.719 

930 

265 

269 

930 

0 

930 

18-20 

31.6 

10.554 

930 

332 

268 

925 

0 

930 

21-23 

31.0 

11.026 

930 

377 

278 

925 

0 

930 

ALL 

HOURS 

31.7 

10.676 

7440 

2702 

2249 

7369 

0 

7440 
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cPBSKniia  uxaxioR  *a’ 

USAFBIAC,  ASaKVILLB  RC 


DEM  POim  TBffEmTUKE  SUMMMCt 
FRCM  aoURLT  OBEERVKTIORS 


smioil  HnOKR:  723865  SIKTIOH  HMSt  HKU.IS  AFB/LAS  VEGAS  HV  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 


LST  ro  OTC:  +  8 

ROV 

BOORS 

UT 

HEAR 

SXARDARD 

DEVIAXIOH 

TOTAL 

oes 

HEAR  RUKBBR  OF  HOURS  NITH 
LE  27  OB  37  LB  55 

TEMPERATURES  DEO  F 

OB  65 

TOTAL 

BOURS 

00-02 

25.0 

11.032 

900 

573 

137 

899 

0 

900 

03-05 

24.6 

10.970 

900 

586 

146 

900 

0 

900 

24.5 

10.726 

900 

593 

134 

900 

0 

900 

26.6 

10.276 

900 

528 

147 

900 

0 

900 

26.6 

10.065 

900 

502 

146 

899 

0 

900 

26.3 

10.276 

900 

505 

134 

900 

0 

900 

18-20 

26.1 

10.816 

900 

519 

149 

899 

0 

900 

21-23 

25.4 

10.851 

900 

548 

137 

900 

0 

900 

ALL 

BOORS 

25.6 

10.679 

7200 

4354 

1130 

7197 

0 

7200 

NORIB: 

DEC 

00-02 

22.6 

11.399 

930 

589 

92 

930 

0 

930 

03-05 

22.0 

11.290 

930 

603 

80 

930 

0 

930 

06-08 

21.8 

11.049 

930 

623 

85 

930 

0 

930 

09-11 

24.0 

10.753 

930 

560 

105 

930 

0 

930 

12-14 

23.7 

10.864 

930 

584 

111 

930 

0 

930 

15-17 

23.9 

11.302 

930 

580 

125 

930 

0 

930 

18-20 

24.0 

11.757 

930 

550 

146 

930 

0 

930 

21-23 

23.2 

11.543 

930 

571 

112 

930 

0 

930 

ALL 

BCWR8 

23.1 

11.299 

7440 

4660 

856 

7440 

0 

7440 
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OPOnTIIR  lOCKTIOII  *A' 
USKFBXAC,  ASHBVILLB  RC 


DEW  FOIRT  TEMPERKTURB  SDMVWX 
FROM  BOORLT  OBSERVATICMS 


STRnOH  RUMBER:  723865  SIATICH  RMtB:  RELLIS  AFB/LAS  VBOAS  RV  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 


LST  TO  UTC:  ♦  8 

HCfITB 

:  ALL 

BOURS 

LST 

MBAH 

STMDARD 

DBVUnOH 

TOTAL 

OBS 

HEAR  RUMBER  OF  HOURS  WITH  TB1PERATURES 
LB  27  OE  37  LB  55  GB  65 

DBG  F  TOTAL 

HOURS 

00-02 

31.1 

13.486 

10955 

4666 

3326 

10337 

lie 

10955 

03-05 

31.0 

13.692 

10956 

4694 

3340 

10273 

139 

10956 

06-08 

32.0 

13.781 

10956 

4361 

3618 

10182 

156 

10956 

09-11 

33.2 

13.106 

10956 

3717 

3916 

10189 

124 

10956 

12-14 

32.8 

12.886 

10956 

3751 

3878 

10327 

89 

10956 

15-17 

32.3 

12.636 

10954 

3856 

3787 

10463 

69 

10954 

18-20 

31.7 

12.816 

10952 

4160 

3503 

10438 

75 

10952 

21-23 

31.2 

13.187 

10953 

4562 

3254 

10344 

105 

10953 

KLL 

HOUltS 

31.9 

13.225 

87638 

33767 

28622 

82553 

873 

87638 
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OPKRKrUIO  lOCHTIOH  ’A‘ 


CUHULKTIVE  PBHCBTEACT  PREQUEHCr  OP  OCCURREHCB  OF  BEUTIVK  BUNIDITY 
aSAFBXK,  ASBBVIU.B  RC  FROM  BOORLT  OBSBRVATIORS 


SXniOH  miNBBR: 

723865 

STATIOR  RMS: 

18T  TO  UTC:  * 

RELLIS  AFB/LAS  VB8AB  HV 

8 

PERIOD  OP  RECORD: 

MORTH:  JMI 

OCT  81  -  SEP  91 

BOORS 

LST 

10% 

20% 

RELATIVE  HUMIDITT  OREMIER  THMI  OR  EQUAL  TO 
30%  40%  50%  60%  70%  80% 

90% 

HBMI 

TOTRL  OBS 

00-02 

100.0 

98.6 

85.5 

64.5 

49.2 

32.2 

21.7 

7.3 

1.4 

50.5 

930 

03-05 

100.0 

99.5 

88.6 

71.3 

55.2 

38.1 

22.8 

8.4 

1.9 

52.9 

930 

06-08 

100.0 

99.5 

88.9 

73.9 

55.5 

42.3 

25.4 

10.9 

2.0 

54.2 

930 

09-11 

100.0 

93.4 

71.0 

47.1 

32.2 

18.5 

9.2 

4.0 

.9 

42.2 

930 

12-14 

99.9 

75.4 

43.9 

21.5 

11.0 

5.7 

3.4 

2.0 

.5 

30.9 

930 

15-17 

99.5 

72.3 

39.7 

19.9 

10.0 

6.1 

3.8 

2.2 

.4 

30.0 

930 

18-20 

100.0 

92.4 

65.9 

44.9 

29.7 

16.1 

7.4 

3.8 

.5 

40.7 

930 

21-23 

100.0 

96.6 

79.5 

57.6 

41.4 

27.2 

15.9 

4.8 

.6 

46.9 

930 

JUUi 

BOORS 

99.9 

90.9 

70.4 

50.1 

35.5 

23.3 

13.7 

5.4 

1.0 

43.5 

7440 

MOHTB:  TO 

00-02 

100.0 

97.8 

77.4 

56.1 

36.3 

23.9 

13.8 

5.6 

.8 

45.7 

846 

03-05 

100.0 

99.1 

82.2 

62.4 

45.6 

31.0 

19.0 

8.3 

1.5 

49.3 

846 

06-08 

100.0 

99.3 

83.3 

63.2 

45.9 

31.6 

19.6 

9.1 

1.7 

50.0 

846 

09-11 

100.0 

87.8 

56.7 

34.6 

22.9 

13.5 

6.5 

2.5 

.2 

37.1 

846 

12-14 

99.8 

66.9 

29.9 

19.7 

10.3 

5.3 

2.6 

1.3 

28.0 

846 

15-17 

98.0 

59.6 

25.5 

17.7 

8.9 

4.6 

2.7 

1.4 

.1 

26.3 

846 

18-20 

99.8 

83.0 

49.2 

30.5 

18.2 

11.8 

5.3 

2.6 

.5 

34.5 

846 

21-23 

100.0 

93.7 

68.1 

46.2 

27.8 

17.4 

8.6 

3.7 

.6 

41.1 

846 

ALL 

BOORS 

99.7 

85.9 

59.0 

41.3 

27.0 

17.4 

9.8 

4.3 

.7 

39.0 

6768 
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omnnin  LocKrioH  ’a* 
USAFBnc,  ASHBVnXB  RC 


CUHULATIVB  PKRCBRXAiOX  FRBQUSRCy  GF  OCCURRBNCK  CF  RELATIVE  BUMIDITt 
FROH  BOURLI  CBSERVATIORS 


sranOH  RIMBBR: 

723865 

SranCH  RAKE: 
LST  TO  UTCl  * 

RBLLIS  APB/LAS  VEOAS  RV 

8 

PERIOD  OP  RECORD: 
NORTH:  MAR 

OCT  81  -  SEP  91 

HOURS 

ISI 

10% 

20% 

RBLKTIVB  HUMIOITr  GREKTER  THAR  OR  EQUAL  TO 

30%  40%  50%  60%  70%  80% 

90% 

NEAR 

TOTAL  OBS 

00-02 

100.0 

92.7 

65.9 

43.1 

29.2 

17.2 

8.5 

4.0 

.4 

40.5 

929 

03-05 

100.0 

97.1 

74.8 

50.1 

33.4 

22.0 

12.7 

4.9 

.8 

44.1 

930 

00-08 

100.0 

96.3 

74.9 

50.1 

33.7 

22.6 

12.8 

5.6 

.9 

44.2 

930 

09-11 

99.8 

74.7 

40.6 

24.3 

13.9 

6.2 

3.2 

1.9 

.3 

31.1 

930 

12-14 

99.4 

51.4 

23.9 

11.3 

4.9 

2.6 

1.3 

.6 

23.8 

930 

15-17 

98.7 

46.3 

20.3 

9.4 

5.1 

2.7 

1.2 

.6 

22.5 

930 

18-20 

99.7 

63.0 

33.4 

20.2 

10.1 

5.6 

2.7 

1.2 

.1 

28.0 

930 

21-23 

99.8 

83.9 

51.8 

31.7 

19.9 

10.0 

5.2 

2.6 

.1 

35.0 

930 

ALL 

HOURS 

99.7 

75.7 

48.2 

30.0 

18.8 

11.1 

5.9 

2.7 

.3 

33.6 

7439 

lOm:  APR 


00-02 

99.7 

81.6 

41.8 

21.4 

11.3 

7.3 

5.1 

2.8 

.3 

31.5 

900 

03-05 

99.9 

89.6 

53.1 

27.2 

16.2 

9.8 

6.6 

3.0 

.3 

35.2 

900 

06-08 

99.9 

85.8 

48.4 

24.1 

14.4 

8.9 

5.4 

2.8 

.2 

33.4 

900 

09-11 

99.0 

50.6 

20.8 

8.8 

5.7 

3.8 

2.1 

.9 

.1 

23.7 

900 

12-14 

96.3 

30.0 

10.8 

6.8 

4.6 

2.8 

.9 

.4 

19.3 

900 

15-17 

95.0 

24.3 

10.6 

5.9 

3.0 

1.4 

.9 

.4 

.2 

18.0 

900 

18-20 

97.0 

37.9 

17.9 

8.5 

5.9 

2.9 

1.3 

.9 

.2 

21.4 

899 

21-23 

98.6 

64.2 

29.3 

14.2 

7.8 

5.7 

3.3 

1.1 

.2 

26.9 

900 

ALL 

HOURS 

98.2 

58.0 

29.1 

14.6 

8.6 

5.3 

3.2 

1.5 

.2 

26.2 

7199 

E  -  6  -  2 
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CraWIIRQ  LOCKTIOII  ’A' 
V8AFIXK,  ASaBVIlJ.B  RC 


CUfUUIIVB  PBRCBTEAqA  FREQUBRCr  OF  OCCURRBRCB  OF  BELATIVB  HUMIDITT 
FROM  aouRLy  oasBRVAnan 

8ZHIOH  IMBBRs  723865  SEHIOH  RMCt  NELLIS  AFB/LAS  VBOM  HV  PERIOD  CP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  *  8  HORTB:  HAY 


HOURS 

LST 

1  10% 

20% 

RBLAnVX  BUHIDirr  GRBMBR  TBMM  OR  WQUAL  TO 

30%  40%  50%  60%  70%  80% 

90% 

MBMI 

TOSKL  CBS 

00-02 

99.6 

65.0 

25.8 

11.3 

5.4 

2.6 

1.7 

.9 

.4 

25.6 

930 

03-05 

99.7 

75.4 

39.5 

16.2 

7.5 

4.1 

2.0 

1.1 

.8 

29.1 

930 

99.5 

67.8 

30.5 

12.9 

4.6 

2.9 

1.6 

1.1 

.5 

26.5 

930 

97.7 

35.6 

10.2 

3.8 

2.2 

1.3 

.8 

.6 

.2 

19.4 

930 

95.1 

17.4 

5.5 

2.7 

1.5 

.9 

.0 

.4 

.2 

16.0 

930 

15-17 

93.9 

13.2 

5.7 

2.9 

1.0 

.6 

.5 

15.0 

930 

18-20 

96.5 

19.6 

8.6 

4.1 

2.2 

1.2 

.6 

.2 

.1 

16.9 

930 

21-23 

99.2 

42.8 

15.9 

6.7 

3.7 

2.2 

1.2 

.5 

.3 

21.3 

930 

ALL 

HOURS 

97.6 

42.2 

17.7 

7.6 

3.5 

2.0 

1.2 

.6 

.3 

21.2 

7440 

HOHIB:  JUR 


00-02 

99.2 

46.2 

13.0 

4.3 

2.4 

1.9 

1.3 

.8 

21.1 

900 

03-05 

99.6 

66.6 

21.3 

8.6 

3.1 

2.0 

1.3 

1.2 

.1 

24.7 

900 

06-08 

99.8 

53.1 

15.1 

4.8 

1.9 

1.6 

1.2 

.7 

22.0 

900 

09-11 

95.1 

20.4 

3.9 

1.6 

.9 

.6 

.2 

16.1 

900 

12-14 

89.8 

7.9 

2.0 

.6 

.3 

.2 

.2 

.2 

13.5 

900 

15-17 

87.2 

5.9 

1.6 

1.0 

.6 

.3 

.2 

12.9 

900 

18-20 

91.8 

10.9 

3.4 

1.4 

1.2 

.7 

.2 

14.2 

900 

21-23 

94.4 

22.8 

6.7 

2.3 

1.7 

1.6 

1.0 

.2 

17.1 

900 

AU 

HOURS 

94.6 

29.2 

8.4 

3.1 

1.5 

1.1 

.7 

.4 

.0 

17.7 

7200 

B  -  6  ~  3 
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oPBmniR  itocuioH  -a* 
USKFRAC,  ASaSVILU  RC 


CUMIUnVB  PKRCEIfTAaB  FRBQUBIICY  OP  OCCURRBUCE  OP  RELATIVE  HUHIDITI 
PROH  HOURLT  OBSERVRIORS 


anaum  rumbbr: 

723865 

STKTIOB 
LST  TO 

RAMBt 

OTCj  ♦ 

RELLI8  APB/LAS  VEQAS  RV 

8 

PERIOD  OP  teOOSDs 

HORTH:  JUL 

OCT  81  -  SEP  91 

B0UR8 

LET 

1  10% 

20% 

RELATIVE  BOmOITT  OREATER  THAR 
30%  40%  50%  60% 

OR  EQUAL  TO 
70%  80% 

90% 

REAR 

TOTAL  OBS 

00-02 

97.5 

57.3 

28.4 

17.7 

10.9 

7.0 

3.8 

1.0 

.4 

26.9 

930 

03-05 

98.9 

72.9 

38.7 

22.0 

12.7 

8.8 

4.4 

2.2 

.5 

30.4 

930 

06-08 

98.4 

67.7 

35.4 

19.5 

11.1 

6.3 

3.5 

.6 

.2 

28.6 

930 

09-11 

96.2 

43.7 

21.9 

8.5 

4.8 

2.3 

.4 

.1 

21.8 

930 

12-14 

91.3 

31.3 

13.1 

5.6 

2.8 

2.0 

1.1 

.6 

.1 

18.5 

930 

15-17 

90.9 

25.2 

10.6 

3.8 

2.3 

1.7 

1.2 

.3 

.2 

17.1 

930 

18-20 

94.2 

29.2 

14.9 

6.2 

3.0 

2.2 

1.4 

.4 

.2 

18.8 

930 

21-23 

95.7 

39.8 

22.0 

12.6 

6.9 

3.8 

1.8 

.9 

.3 

22.8 

930 

ALL 

BOORS 

95.4 

45.9 

23.1 

12.0 

6.8 

4.3 

2.2 

.8 

.3 

23.1 

7440 

HdRH:  AUO 

00-02 

99.7 

73.8 

49.0 

29.4 

15.7 

9.6 

5.6 

3.8 

1.0 

33.0 

930 

03-05 

100.0 

82.9 

57.8 

39.0 

25.1 

15.2 

8.4 

4.3 

2.0 

38.1 

930 

06-08 

100.0 

81.2 

56.3 

34.8 

21.0 

13.5 

7.2 

3.7 

1.0 

36.4 

930 

09-11 

98.2 

60.4 

33.8 

16.9 

9.5 

5.5 

2.8 

1.5 

.5 

27.2 

930 

12-14 

95.8 

44.8 

20.2 

9.2 

4.8 

2.7 

1.6 

1.0 

.5 

22.0 

930 

15-17 

94.7 

37.2 

17.1 

7.5 

4.6 

2.8 

1.4 

1.0 

.3 

20.3 

930 

18-20 

97.2 

46.6 

22.8 

12.5 

6.5 

4.8 

2.4 

1.2 

.3 

23.2 

930 

21-23 

97.7 

62.7 

35.9 

20.0 

11.5 

6.8 

4.0 

2.4 

.4 

28.5 

930 

ALL 

BOORS 

97.9 

61.2 

36.6 

21.2 

12.3 

7.6 

4.2 

2.3 

.8 

28.6 

7440 
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arauaiHo  uxaoioH  -a* 

DSARIIIC,  AS8BVILU  HC 


CUWUOIVB  FBBCBIITAn  FRBQUSIICT  OP  OCCURRBICB  OF  RELATIVB  BUMIDITir 
FKIH  HOURLY  OBSKRVATIORS 


SXRTIOH  HIMBBR: 

723865 

SIATIOR  RMS: 
LST  ID  UTC:  * 

RBLLIS  APB/LAS  VEDAS  RV 

8 

PERIOD  OP  RECORD: 
HOmS:  SEP 

OCT  81  -  SEP  91 

HOURS 

L8T 

10% 

20% 

RSLAnvR  HUMIDirr  ORKAIBR  THAR  (HI  EQUAL  TO 
30%  40%  50%  60%  70%  80% 

90% 

NEAR 

Tonu.  OBS 

00-02 

99.3 

76.8 

47.8 

23.7 

11.8 

5.9 

3.3 

1.1 

.3 

31.3 

900 

03-OS 

100.0 

84.2 

57.0 

32.9 

14.8 

8.3 

4.2 

2.3 

.9 

34.9 

900 

06-08 

99.8 

82.6 

53.2 

30.6 

14.8 

8.1 

4.0 

1.4 

.4 

34.0 

900 

09-11 

96.7 

54.4 

26.4 

11.2 

4.7 

1.8 

1.1 

.2 

24.0 

900 

12-14 

93.4 

39.2 

14.9 

5.3 

2.7 

.8 

.1 

19.5 

900 

15-17 

93.2 

32.3 

13.3 

5.1 

2.9 

1.4 

.1 

18.5 

898 

18-20 

95.9 

46.8 

20.7 

9.5 

5.2 

3.8 

1.1 

.2 

22.5 

897 

21-23 

99.0 

65.2 

34.2 

14.8 

8.2 

4.1 

2.6 

.8 

27.1 

897 

ALL 

HOURS 

97.2 

60.2 

33.5 

16.6 

8.1 

4.3 

2.1 

.8 

.2 

26.5 

7192 

NORTH:  OCT 

00-02 

99.9 

85.6 

53.4 

29.5 

17.0 

9.9 

5.3 

1.5 

.1 

34.8 

930 

03-05 

100.0 

91.7 

61.5 

36.1 

21.0 

12.7 

8.2 

3.7 

.5 

38.0 

930 

06-08 

100.0 

90.9 

61.3 

34.7 

19.9 

11.6 

7.7 

3.7 

.6 

37.6 

930 

09-11 

98.9 

64.7 

28.7 

14.7 

8.4 

3.9 

2.2 

.6 

26.6 

930 

12-14 

95.4 

40.2 

16.3 

8.0 

3.2 

1.3 

.9 

.5 

20.8 

930 

15-17 

95.2 

36.7 

16.5 

7.5 

4.3 

1.7 

1.1 

.5 

20.6 

930 

18-20 

99.1 

60.4 

26.9 

14.1 

7.6 

4.2 

2.4 

.8 

.2 

25.9 

930 

21-23 

99.6 

78.7 

43.4 

21.7 

11.5 

7.0 

3.4 

1.6 

.2 

31.2 

930 

ALL 

HOURS 

98.5 

68.6 

38.5 

20.8 

11.6 

6.5 

3.9 

1.6 

.2 

29.5 

7440 

U8AraTAC/D8"92/2a3  -  Pag*  334 


ORMuniK  uxxncm  *a' 


CUHUUtnVK  PBRCSIRMX  FlUQUSRCT  Of  OCCURRBHCB  CP  REUTIVB  HUMIDITr 
IMATBIAC,  MHBVILU  RC  PROM  BOURLT  OBSKRVmOHS 


SIRTIOR  RVMBBRi 

723065 

onnoH  mMBi 

LOT  ID  diet  * 

RBLLIO  APB/LAO  VKOAS  OV 

0 

PERIOD  OF  RBOOBDt 

HOHTHs  ROV 

OCT  81  -  OOP  91 

BC3lim 

m 

10% 

20% 

RBLATIVI  OUMIDin  ORBAiRR  TBAR 
30%  40%  50%  60% 

m  BQUAL  TO 
70%  B0% 

90% 

MBM 

TOTM.  OBS 

(KMn 

99.0 

94.0 

67.2 

39.9 

25.2 

16.0 

0.9 

4.1 

1.3 

40.1 

900 

03-05 

100.0 

96.2 

74.4 

46.4 

30.2 

21.2 

10.9 

5.4 

1.7 

43.1 

900 

0«-00 

100.0 

95.4 

74.2 

40.3 

31.0 

20.7 

10.9 

5.0 

1.3 

43.2 

900 

09-11 

99.4 

01.6 

45.2 

26.1 

13.2 

7.4 

3.0 

2.0 

.0 

32.3 

900 

12-14 

97.7 

59.1 

27.2 

11.9 

6.9 

4.6 

2.2 

.7 

25.5 

900 

15-17 

96.9 

50.7 

20.6 

12.3 

6.4 

4.2 

2.4 

1.2 

.1 

25.6 

900 

10-20 

90.6 

01.1 

46.2 

27.2 

14.2 

7.9 

3.7 

2.0 

.6 

32.6 

900 

21-23 

99.0 

91.0 

60.9 

34.7 

22.7 

11.9 

5.7 

2.0 

1.0 

37.4 

900 

ALL 

mma 

99.0 

02.2 

53.0 

30.9 

10.7 

11.7 

6.1 

2.0 

.0 

35.0 

7200 

mmi  DOC 

00-02 

100.0 

90.4 

05.1 

61.0 

47.1 

34.6 

22.5 

10.4 

4.2 

51.1 

930 

03-05 

100.0 

99.2 

09.1 

67.2 

52.2 

39.7 

25.7 

12.6 

4.0 

53.5 

930 

06-00 

100.0 

99.6 

09.0 

70.0 

52.9 

40.0 

26.1 

13.5 

5.1 

54.4 

930 

09-11 

99.9 

93.0 

69.1 

47.0 

31.5 

19.4 

10.0 

5.6 

2.3 

42.5 

930 

12-14 

99.6 

70.2 

44.4 

24.9 

13.1 

7.2 

4.5 

3.3 

.5 

32.0 

930 

15-17 

99.4 

77.4 

45.6 

24.6 

14.7 

0.5 

5.4 

3.2 

.6 

32.5 

930 

10-20 

100.0 

94.2 

60.4 

46.9 

31.0 

19.0 

10.0 

7.0 

2.3 

42.5 

930 

21-23 

100.0 

97.1 

79.7 

56.0 

41.9 

20.0 

16.0 

9.0 

3.2 

47.7 

930 

ALL 

■0000 

99.9 

92.2 

71.3 

49.9 

35.7 

24.6 

15.2 

0.2 

2.9 

44.5 

7440 
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omuran  lAciunai 


cuMUUftivB  RncBmoB  rragoBMCT  or  occurrehcb  or  rbutivb  huhiditv 
mmac,  mbviub  rc  noi  bourlt  (»sBivmcm 

aaoencm  mamao  72386s  aaaicm  mm:  rbllu  mb/us  vecms  av  period  cp  record:  oct  8i  -  sep  9i 

L8T  TO  IRC:  *  8  NORTH:  ALL 


HOURS 

L8T 

1  10% 

20% 

RELATIVB  HIBUDirr  OREAIHR  THAR  OR  EQUAL  TO 

30%  40%  50%  60%  70%  80% 

90% 

NEAR 

TOTAL  OBS 

00-02 

99.6 

80.6 

53.3 

33.5 

21.8 

14.0 

0.5 

3.6 

.9 

36.0 

10955 

03-05 

99.8 

87.8 

61.5 

39.9 

26.4 

17.7 

10.5 

4.8 

1.3 

39.4 

10956 

06-08 

99.8 

84.9 

59.2 

38.9 

25.5 

17.5 

10.5 

4.8 

1.2 

38.7 

10956 

09-11 

98.4 

63.4 

35.7 

20.4 

12.5 

7.0 

3.6 

1.7 

.4 

28.7 

10956 

12-14 

96.1 

45.1 

21.0 

10.6 

5.5 

3.0 

1.6 

.9 

.2 

22.5 

10956 

15-17 

95.2 

40.7 

19.6 

9.8 

5.3 

3.0 

1.7 

.9 

.2 

21.6 

10954 

18-20 

97.5 

55.3 

31.5 

18.8 

11.3 

6.7 

3.3 

1.7 

.4 

26.8 

10952 

21-23 

98.6 

69.9 

43.9 

26.6 

17.1 

10.5 

5.7 

2.5 

.6 

31.9 

10953 

AU. 

HOURS 

98.1 

66.0 

40.7 

24.8 

15.7 

9.9 

5.7 

2.6 

.7 

30.7 

87638 
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PART  F 


PRBSaURB  SOMARIBS 

ALL  PRB8SURB  DATA  IR  PART  F  IS  TAKBM  FROM  BOORLT  OBSBRVATIORS.  IT  IS  SWMARIZED: 

-  ST  Bioar  3-IKWR  STARDARD  STROPTIC  RBPORTIRa  TIME  PERIODS  FOR  BACH  MORIB 
(ALL  TEARS  CCMBIRBD). 

-  BT  MORIS  (ALL  TEARS  ARD  ALL  HOURS  OOMBIRm). 

-  BT  TEAR  (ALL  TEARS  ARD  ALL  HOURS  CCMBIRBD). 

SEA  LEVEL  PRESSURE. 

n  MILLIBARS,  TABLES  OIVB  ISARS,  STAIOARD  ISVIATIORS,  ARD  TOTAL  CBSERVATIOR 
COURTS.  THIS  SUMORT  IS  ROT  AVAILABLE  FOR  MBIAR  REPCRTIRB  SITES. 

ALTiMKTBK  SBRIRB. 

IR  IHCHBS  OP  MBRCURT  (HU),  TABLES  OIVE  MEARS,  STARDARD  DBVIATIGRS,  ARD 
TOTAL  OaSBRVATIOR  COURTS. 

SIAXIOR  PRESSURE. 

IR  IRCBB8  OP  MEHCURT  (HU),  TABLES  OIVE  HEARS,  STARDARD  DEVIATIORS  ARD 
TOTAL  ORSBRVATIOR  COURTS. 


PRESSURE  OORVBRSIORS  AREl  1  MILLIBAR  >  0.029S3  IRCBES  OP  MBRCURT  (BO). 


F  -  1  -  2 
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amamm  locxtioh  'a* 

USAFBIAC,  ASBBVILU  RC 


SBA  LBVSL  PKBSSURS  IR  HILLIBARS 
FROM  BOURLT  GBSRRVXriOHS 


SmiOH  RUHBER:  723065  SnTIGH  RMIB:  RBLLI8  APB/LAS  VBQAS  RV  PKRIOD  CF  RECOftO:  OCT  81  -  SEP  91 

L8T  TO  UIC:  +  8 


BOUBS 

CIST) 

STMS 

JM 

FBB 

MM 

APR 

MAT 

JUR 

JUI. 

AUO 

SEP 

OCT 

ROV 

I»C 

ARR 

0100 

MBBR 

SO 

TOT  OBS 

1020.3 

6.684 

310 

1017.4 

6.023 

282 

1012.9 

6.146 

310 

1010.5 

5.073 

300 

1007.6 

4.266 

310 

1006.3 

3.137 

300 

1007.9 

3.027 

310 

1009.0 

2.854 

310 

1009.4 

3.757 

300 

1013.7 

4.772 

310 

1015.9 

6.431 

300 

1019.1 

6.342 

310 

1012.5 

6.828 

3652 

0400 

MBM 

8D 

TOT  OBS 

1020.3 

6.748 

310 

1017.3 

6.106 

282 

1012.9 

6.299 

310 

1011.0 

5.178 

300 

1008.2 

4.350 

310 

1007.1 

3.145 

300 

1008.7 

2.950 

310 

1009.6 

2.759 

310 

1009.6 

3.843 

300 

1013.9 

4.858 

310 

1016.2 

6.499 

300 

1019.3 

6.419 

310 

1012.8 

6.718 

3652 

0700 

NEAR 

SO 

TOT  OBS 

1021.6 

6.902 

310 

1018.8 

6.322 

282 

1014.4 

6.470 

310 

1012.7 

5.203 

300 

1009.0 

4.439 

310 

1008.7 

3.152 

300 

1010.3 

2.894 

310 

1011.3 

2.703 

310 

1011.5 

3.885 

300 

1015.6 

4.906 

310 

1017.7 

6.594 

300 

1020.6 

6.523 

310 

1014.4 

6.706 

3652 

1000 

MBM 

8D 

IDT  OM 

1022.5 

6.890 

310 

1019.4 

6.327 

282 

1014.7 

6.344 

310 

1012.7 

5.032 

300 

1009.6 

4.341 

310 

1008.5 

3.088 

300 

1010.1 

2.892 

310 

1011.3 

2.772 

310 

1011.5 

3.825 

300 

1015.6 

4.804 

310 

1018.1 

6.532 

300 

1021.5 

6.402 

310 

1014.6 

6.892 

3652 

1300 

MBM 

80 

TOT  OBS 

1019.4 

6.618 

310 

1016.7 

6.062 

282 

1012.5 

6.072 

310 

1010.6 

4.857 

300 

1007.7 

4.299 

310 

1006.7 

3.059 

300 

1008.2 

2.996 

310 

1009.2 

2.939 

310 

1009.3 

3.739 

300 

1013.0 

4.682 

310 

1015.3 

6.185 

300 

1018.5 

6.099 

310 

1012.3 

6.499 

3652 

1600 

MBM 

SO 

TOT  OBS 

1018.6 

6.372 

310 

1015.5 

5.783 

282 

1010.9 

3.830 

309 

1008.7 

4.715 

300 

1005.7 

4.264 

310 

1004.7 

3.011 

300 

1006.0 

3.028 

310 

1007.1 

3.056 

310 

1007.6 

3.710 

299 

1011.8 

4.544 

310 

1014.5 

6.037 

300 

1017.8 

5.919 

310 

1010.7 

6.727 

3650 

1900 

MBM 

SO 

TOT  OBS 

1019.7 

6.527 

310 

1016.5 

5.918 

282 

1011.7 

5.743 

310 

1008.9 

4.810 

300 

1005.8 

4.180 

310 

1004.7 

2.998 

300 

1006.0 

3.135 

310 

1007.3 

3.083 

310 

1008.1 

3.773 

299 

1012.8 

4.684 

310 

1015.6 

6.225 

300 

1018.9 

6.047 

310 

1011.3 

7.083 

3651 

2200 

MEM 

80 

TOT  OBS 

1020.3 

6.639 

310 

1017.2 

5.993 

282 

1012.7 

5.933 

310 

1010.1 

4.896 

300 

1007.1 

4.276 

310 

1006.0 

2.995 

300 

1007.5 

3.177 

310 

1008.6 

2.999 

310 

1009.1 

3.767 

299 

1013.5 

4.751 

310 

1016.2 

6.385 

300 

1019.5 

6.194 

310 

1012.3 

6.929 

3651 

AU. 

aouBs 

MBM 

SO 

TOT  OBS 

1020.3 

6.775 

2480 

1017.3 

6.180 

2256 

1012.9 

6.222 

2479 

1010.7 

5.168 

2400 

1007.7 

4.536 

2480 

1006.6 

3.379 

2400 

1008.1 

3.377 

2480 

1009.2 

3.249 

2480 

1009.5 

4.015 

2397 

1013.7 

4.909 

2480 

1016.2 

6.457 

2400 

1019.4 

6.339 

2480 

1012.6 

6.916 

29212 
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arasmiM  ux»noii  *a* 
DSHFinC,  USOKnUX  RC 


ALTIMERR  SBTriHa  IM  IRCHRS 
FROM  BOORLY  OBSBRVKnORS 


samcm  RUBBR:  723865  8XKFI0H  HMC:  HBLLIS  AFB/LAS  VEOAS  RV  PBRIOO  OP  RBOORD:  OCT  81  -  SBP  91 

L8T  TO  UIC:  *  8 


SOURS 

(LSI) 

1  sms 

1  JM 

PBS 

MM 

APR 

MAY 

JUR 

JUL 

AUO 

H 

OCT 

RCV 

DEC 

AMR 

0100 

MKAH 

30.14 

30.07 

29.95 

29.90 

29.82 

29.80 

29.86 

29.89 

29.89 

29.99 

30.03 

30.10 

29.95 

so 

.190 

.171 

.177 

.143 

.119 

.089 

.085 

.079 

.106 

.135 

.180 

.181 

.179 

TOT  OBS 

310 

282 

310 

300 

310 

300 

310 

310 

300 

310 

300 

310 

3652 

0400 

WM 

30.14 

30.06 

29.95 

29.91 

29.84 

29.82 

29.88 

29.90 

29.90 

30.00 

30.04 

30.11 

29.96 

8D 

.192 

.174 

.182 

.147 

.122 

.090 

.083 

.077 

.109 

.137 

.183 

.183 

.177 

TOT  OBS 

310 

282 

310 

300 

310 

300 

310 

310 

300 

310 

300 

310 

3652 

0700 

MM 

30.16 

30.09 

29.99 

29.95 

29.89 

29.87 

29.92 

29.95 

29.94 

30.03 

30.07 

30.14 

30.00 

SO 

.194 

.179 

.186 

.148 

.126 

.090 

.082 

.075 

.111 

.138 

.184 

.184 

.174 

TOT  OBS 

310 

282 

310 

300 

310 

300 

310 

309 

300 

310 

300 

310 

3651 

1000 

MM 

30.20 

30.12 

30.00 

29.96 

29.89 

29.87 

29.92 

29.95 

29.95 

30.04 

30.09 

30.17 

30.01 

SO 

.196 

.181 

.183 

.144 

.123 

.089 

.082 

.077 

.110 

.136 

.184 

.181 

.180 

TOT  OBS 

310 

282 

310 

300 

310 

300 

310 

310 

300 

310 

300 

310 

3652 

1300 

MM 

30.11 

30.05 

29.94 

29.90 

29.83 

29.81 

29.87 

29.89 

29.88 

29.97 

30.01 

30.09 

29.95 

SO 

.188 

.174 

.176 

.138 

.121 

.087 

.084 

.082 

.108 

.133 

.176 

.174 

.171 

TOT  OBS 

310 

282 

309 

300 

310 

300 

310 

310 

300 

310 

300 

310 

3651 

1600 

MM 

30.09 

30.01 

29.89 

29.84 

29.77 

29.76 

29.80 

29.83 

29.83 

29.93 

29.99 

30.06 

29.90 

80 

.182 

.165 

.168 

.134 

.119 

.085 

.085 

.084 

.105 

.129 

.171 

.169 

.176 

TOT  OBS 

310 

282 

310 

300 

310 

300 

310 

310 

299 

310 

300 

310 

3651 

1900 

MM 

30.11 

30.03 

29.91 

29.84 

29.77 

29.76 

29.80 

29.83 

29.84 

29.95 

30.01 

30.09 

29.91 

8D 

.184 

.167 

.166 

.137 

.118 

.085 

.088 

.085 

.107 

.132 

.175 

.171 

.183 

TOT  OBS 

310 

282 

310 

300 

310 

300 

310 

310 

299 

310 

300 

310 

3651 

2200 

MM 

30.14 

30.06 

29.94 

29.88 

29.81 

29.80 

29.85 

29.88 

29.88 

29.98 

30.03 

30.11 

29.95 

80 

.188 

.170 

.171 

.139 

.119 

.085 

.089 

.083 

.107 

.134 

.180 

.175 

.180 

TOT  OBS 

310 

282 

310 

299 

310 

300 

310 

310 

299 

310 

300 

310 

3650 

AU. 

MM 

30.14 

30.06 

29.94 

29.90 

29.83 

29.81 

29.86 

29.89 

29.89 

29.99 

30.04 

30.11 

29.95 

BOORS 

80 

.192 

.176 

.180 

.147 

.128 

.097 

.096 

.091 

.115 

.139 

.182 

.180 

.181 

TOT  OBS 

2480 

2256 

2479 

2399 

2480 

2400 

2480 

2479 

2397 

2480 

2400 

2480 

29210 
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oPBmniia  locmoH  ’a* 
USAFETIU;,  ASaSVILIB  RC 


STAXIOR  PBBSSURB  III  IRCHES 
FROH  acXIRLT  OBSBRVATIOHS 


STKIIIW  HUMBER: 

:  723865 

STRTIOII  RANB: 

LST  TO  UIC:  * 

RELLIS  AFB/IAS  VBGA8  tIV 

8 

PERIOD  OP 

RECORD: 

OCT  81 

•  SEP 

91 

BOORS 

(1ST) 

SXHS 

J3UI 

|g| 

JB 

APR 

MAY 

JUR 

JUL 

Aua 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

0100 

HEAR 

28.16 

28.09 

27.98 

27.93 

27.86 

27.84 

27.89 

27.92 

27.92 

28.01 

28.06 

28.12 

27.98 

8D 

.180 

.162 

.168 

.135 

.113 

.084 

.080 

.074 

.101 

.128 

.171 

.171 

.170 

TOT  OBS 

310 

282 

310 

300 

310 

300 

310 

310 

300 

310 

300 

310 

3652 

0400 

HEAR 

28.16 

28.08 

27.97 

27.94 

27.87 

27.86 

27.91 

27.93 

27.93 

28.02 

28.06 

28.13 

27.99 

SO 

.182 

.165 

.173 

.139 

.116 

.085 

.078 

.072 

.104 

.130 

.173 

.173 

.168 

TOT  ens 

310 

282 

310 

300 

310 

300 

310 

310 

300 

310 

300 

310 

3652 

0700 

HEAR 

28.18 

28.11 

28.01 

27.98 

27.92 

27.90 

27.95 

27.98 

27.97 

28.06 

28.09 

28.15 

28.03 

8D 

.183 

.170 

.176 

.140 

.119 

.086 

.077 

.071 

.105 

.131 

.174 

.174 

.165 

TOT  OOS 

310 

282 

310 

300 

310 

300 

310 

309 

300 

310 

300 

310 

3651 

1000 

HEAR 

28.21 

28.14 

28.02 

27.99 

27.92 

27.90 

27.95 

27.98 

27.98 

28.06 

28.11 

28.18 

28.04 

SO 

.186 

.171 

.174 

.136 

.11? 

.084 

.077 

.072 

.104 

.129 

.174 

.172 

.171 

TOT  OBS 

310 

282 

310 

300 

310 

300 

310 

310 

300 

310 

300 

310 

3652 

1300 

HEAR 

28.13 

28.07 

27.97 

27.93 

27.86 

27.85 

27.90 

27.92 

27.91 

28.00 

28.04 

28.11 

27.97 

80 

.179 

.165 

.167 

.131 

.113 

.083 

.079 

.077 

.102 

.126 

.167 

.165 

.162 

TOT  oaa 

310 

282 

309 

300 

310 

300 

310 

310 

300 

310 

300 

310 

3651 

1600 

HEAR 

28.11 

28.03 

27.92 

27.87 

27.81 

27.79 

27.84 

27.86 

27.86 

27.96 

28.02 

28.09 

27.93 

SO 

.172 

.157 

.160 

.127 

.113 

.081 

.080 

.080 

.100 

.122 

.162 

.161 

.167 

TOT  OBS 

310 

282 

310 

300 

310 

300 

310 

310 

299 

310 

300 

310 

3651 

1900 

HEAR 

28.13 

28.05 

27.94 

27.88 

27.81 

27.79 

27.84 

27.87 

27.88 

27.98 

28.04 

28.11 

27.94 

SO 

.175 

.158 

.157 

.130 

.111 

.081 

.083 

.081 

.101 

.125 

.166 

.162 

.173 

TOT  OBS 

310 

282 

310 

300 

310 

300 

310 

310 

299 

310 

300 

310 

3651 

2200 

HEAR 

28.15 

28.08 

27.97 

27.91 

27.85 

27.83 

27.88 

27.91 

27.91 

28.01 

28.06 

28.13 

27.97 

SO 

.178 

.161 

.162 

.131 

.113 

.080 

.084 

.078 

.101 

.127 

.171 

.166 

.171 

TOT  OBB 

310 

282 

310 

299 

310 

300 

310 

310 

299 

310 

300 

310 

3650 

all 

HEAR 

28.15 

28.08 

27.97 

27.93 

27.86 

27.85 

27.89 

27.92 

27.92 

28.01 

28.06 

28.13 

27.98 

BOORS 

SO 

.182 

.167 

.170 

.139 

.121 

.092 

.090 

.086 

.108 

.131 

.172 

.170 

.172 

TOT  OBS 

2480 

2256 

2479 

2399 

2480 

2400 

2480 

2479 

2397 

2480 

2400 

2480 

29210 
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PART  O 


CROSSmiD  SOMtART 


CROSSHIID  SUHNARIBS. 

THESE  TABLES  ARE  CREIOED  PROM  BOURLT  ARD  SPECIAL  OBSERVATIORS  (IRCLIIDIIfO 
PEAK  OUST  REMARKS).  THE  TABLES  ARE  SUWIARIEED  AS  POLLCWS: 

-  BT  ElOar  3-BOUR  SIAHDARD  TIME  PERIODS  FOR  EACB  NOHIH  (ALL  TEARS  COMBIHBD) . 

-  BT  MOHIH  (ALL  TEARS  ARD  ALL  HOURS  COMBIRED). 

-  BT  MOHIH  (ALL  TEARS  ARD  THE  HOURS  0600-2000  LSI  OCMBIHED)  . 

-  BT  TEAR  (ALL  TEARS  ARD  ALL  HOURS  OOtSIRH)). 

-  BT  TEAR  (ALL  TEARS  ARD  THE  HOURS  0600-2000  LSI  OOMBIREO). 

THE  TABLES  OIVE  PERCERT  OCCURRERCE  FREQUEHCT  (FOP)  OP  THE  'CROSS-RUHNAT  WIHD 
OOWOHBRf  F«  THE  WIRD  SPEED  CLASSES  SPECIFIED  IR  TBB  TABLE  HEADIHOS. 

THERE  ARE  TMO  OOWOHERT  CATBOORIES: 

THE  FIRST  OUMPOHERT  IS  COMPUTED  PROM  THE  REPORTED  NIRD  DIRECTIOR  ARD  NIRD  SPEED 
FROM  BOURLT  RECORD  OR  RECORD-SPECIAL  (»SERVATIORS. 

THE  SECOm  COMPORERT  IS  COMPUTED  FROM  THE  BISBESI  REPORTED  WIRD 
SPEED  ARD  DIRECTIOR  FROM  ALL  OBSERVATIORS  IRCLUDIHe  REMARKS,  OUSTS, 

ARD  SPECIAL  OBSERVATIORS. 

OBSBRVMIOR  COURTS  IRCLUDE  CALM  WIRDS. 

VARIABU  WIRDS  ARE  CORSIDERED  A  DIRECT  CROSSWIIH)  IF  TSE  SPEED  E(2UALS  OR 
EXCBEOS  THE  SPBCIFIEO  TBRBSBOLO  WIRD  SPEB)  VALDE(S). 

A  TOnL  OeSERVATIOH  COURT  IS  IRCLUDED. 
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oremniis  uicnioH  *a' 
usafbdk:,  mhbvillb  rc 


PBBCartKOB  FRRQUSIICr  OP  OCCURRERCR  OP  CROSSHUIDS 
TKH  BOURLT  OBBBRVKriOMS 

MAGHBTIC  RUIIMAY  BEADXRO:  027-207 

SmiOH  HUMBER:  723865  SXRTIOH  lUMB:  HRLLIS  APB/LSS  VBOAS  RV  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  IRC:  *  8  HORTH:  JAR 


CATBOORT  A: 

CJOBOORT  Bs 

ART  CEILIRO  OR  VISIBILITY  (HOURLY  CBS  ORLY) 

BI0HB8T  WIRDS  REPORTED  WITBIR  THE  HOUR  (HOURLIES  + 

SPECIALS) 

TIME  (LST) 

0000  -  0200 

0300 

-  0500 

0600  -  0800 

0900  -  1100 

SPEED  (IRS) 

GE15 

0825 

0835  OBS 

0E15 

0825  OE35  OBS 

OEIS 

OE25  OE35  CBS 

0E15 

0E25  0835 

OBS 

CAIBOGRX  A 

.9 

930 

.6 

930 

.3 

930 

.9 

.1 

930 

CKFEOCRI  B 

1.4 

.4 

945 

1.5 

941 

1.2 

955 

1.9 

.5 

942 

TIME  (LST) 

1200  -  1400 

1500 

-  1700 

1800  -  2000 

2100  -  2300 

SPEED  (IRS) 

8E15 

OE25 

0835  OBS 

0E15 

OB25  OB35  OBS 

0B15 

OE25  OE35  OBS 

0815 

OE25  0835 

CBS 

CREBOORT  A 

.6 

930 

1.0 

930 

.4 

.1  930 

.5 

930 

aamoKt  b 

1.9 

.2 

.1  937 

1.6 

.3 

942 

1.3 

.3  .1  944 

1.1 

.2 

938 

TIMB  (LST) 

0600 

-  2000 

ALL  HOURS 

SPEED  RTS 

0815 

0823 

0835 

CBS 

0815  OE25  0835 

OBS 

CATBOCRT  A 

.6 

.0 

4650 

.7  .0 

7440 

CRIBaCRX  B 

1.6 

.3 

.0 

4720 

1.5  .3  .0 

7544 
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aeaaaaa  uxxncm  'a* 

IBArraK,  ASHBVIIXB  HC 


PBRCSmAOB  FRBQOBIICT  OP  OCCVIUBIICK  OP  CADSSHIHDS 
PROM  BOURLT  OBSBRVATIOBS 

MASHETIC  RUMNAX  BBAOIHe:  027-207 
sxmoil  mHBBR:  723865  aTEATIOR  imS:  HELLIS  AFB/US  VBQAS  IIV  PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 


LST  TO 

OlCt  ^ 

y  8 

HGHTS:  FEB 

CATBOORr  A: 

ART  CEILIRO  OR  VISIBILITT 

(BOURLT  OBS  ORLT) 

CATBOORX 

B: 

BIOBBST  HIRDS 

REPORTED  HITBIR  TBB  BOUR  (HOURLIES  * 

SPECIALS) 

TIME  (LST) 

0000  -  0200 

0300 

-  0500 

0600  -  0800 

0900 

-  1100 

SPEED  (KIS) 

0B15 

OB2S  GB35 

OB8 

OB15 

0825  0835  OBS 

0815  0B25  0B3S  OBS 

GE15 

(S25 

0835 

OBS 

CATBOOnr  A 

1.7 

.1 

846 

1.4 

846 

1.1  .2  846 

2.6 

.5 

846 

aosgoRT  B 

3.3 

.7  .1 

857 

2.4 

.5 

.1  865 

2.0  .8  .1  861 

4.4 

1.2 

868 

me  (LST) 

1200  -  1400 

1500 

-  1700 

1800  -  2000 

2100 

-  2300 

SPEED  (RTS) 

CB15 

0825  0835 

OBS 

0815 

OB25  «3S  OBS 

0815  QB2S  0E35  OBS 

6B15 

QB2S 

0835 

OBS 

CAXSaORX  A 

2.0 

.1 

846 

1.8 

846 

.6  .2  846 

1.9 

.1 

846 

CUBaORX  B 

3.7 

1.0  .2 

882 

3.4 

.7 

875 

1.2  .5  .2  858 

2.5 

.8 

.2 

864 

TUB  (LST) 

0600 

-  2000 

ALL  BOURS 

SPEED  ras 

0815 

0825 

0835 

OBS 

0815  0825  0835 

OBS 

CKoacm  A 

1.6 

.2 

4230 

1.6  .2 

6768 

cuEaoRr  B 

2.9 

.8 

.1 

4344 

2.9  .8  .1 

6930 

Q  -  2  -  2 
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OPBRKnilO  IflCMnOH  *A’ 
USAFBinC,  MHBVILLB  HC 


PBRaSHTAOB  FREQUBHCT  OF  OCCURREIICB  OF  CKOSSHIinM 
FBGM  aOURLT  CBSBRVmCIB 

MMRKriC  ROnKT  HXM>I1I0:  027-207 

SnnOH  inMBBR:  723865  STMTIOII  RMS:  IIELI.I8  AFB/US  VBOAS  RV  PKRIOD  OF  RBOCHD:  OCT  81  -  SIP  91 

L8T  TO  UIC:  *  8  MOHTB:  M« 


CXTBOOmr  A:  art  CBILIRO  or  VISIBI1.ITT  (BOORLT  OBS  ORLT) 

CKtROORI  B:  HIGHEST  WIRDS  REPORTED  WITBIR  THE  HOUR  (BOURLIBS  *  SPECIALS) 


TIME  (LST) 

0000  -  0200 

0300 

-  0500 

0600  -  0800 

0900  -  1100 

SPEED  (RS) 

OEIS 

flB25  aE35 

OBS 

0B15 

OB25 

0835  OBS 

0B15 

0825  CE35  OBS 

GE15 

0825  0835  OBS 

CnBOORX  A 

2.3 

.3 

930 

1.3 

.1 

930 

2.5 

.2  930 

3.8 

.2  930 

CHBOCRT  a 

3.6 

.6  .3 

941 

2.6 

.4 

.2  952 

4.4 

1.3  952 

7.0 

2.0  .2  943 

TIME  (LST) 

1200  -  1400 

1500 

-  1700 

1800  -  2000 

2100  -  2300 

SPEED  (RTS) 

OBIS 

OB25  0835 

OBS 

OBIS 

0825  ' 

0B35  OBS 

0B15 

0825  0835  OBS 

cens 

0825  0835  OBS 

CMnoCRT  A 

5.9 

.6 

930 

4.8 

.5 

930 

1.7 

.1  930 

2.0 

.2  930 

CHBOORX  B 

9.1 

3.2  .4 

961 

8.4 

2.9 

.7  969 

3.6 

.7  .1  944 

3.6 

.6  .2  933 

TIME  (LST) 

0600 

-  2000 

ALL  HOURS 

8PBBD  ms 

OEIS 

0825 

0E3S 

OBS 

0815  0E2S  OE35 

CBS 

CHBOCRT  A 

3.7 

.3 

4650 

3.0  .3 

7440 

CHEQORT  B 

6.5 

2.0 

.3 

4769 

5.3  1.5  .3 

7595 

0  -  2  -  3 
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omwmio  locKnai  -a* 

naAFKtAC,  A8BBVI1LB  HC 


PBRCBRIAaE  nmaUBWCr  of  OCCURABIICK  of  CnOBSNUDS 
FROH  BOURLT  OBSKRVATIORS 


MASMETIC  RUinnX  HEUinO: 


027-207 


SiniOH  milSBR:  723865  SIKTIOH  HAMBl  KELLIS  AFB/IAS  VBOAS  RV 

LSI  ID  UTC:  *  8 


PERIOD  OF  RECOlU):  OCT  81  -  SS  91 
NORTHt  APR 


aasooior  a:  akt  cEiLim  or  visibiliti  (boorlt  obs  oblt) 

GRXBOORT  B:  BIOBEST  WIBOS  REPORTED  WnSIK  7BE  BOOR  (BOURLIES  *  SPECIALS) 


TIME  (LSI) 


0000  -  0200 


0300  -  0500 


0600  -  0800 


0900  -  1100 


SPEED  (RTB) 

OBU 

QB25 

aB35 

OBS 

0815 

OB25 

OB35 

OBS 

mi5 

0B2S 

OB35 

OBS 

0815 

0825 

OE35 

OBS 

CAXEOORr  A 

1.4 

900 

3.0 

.6 

.1 

900 

3.1 

.2 

.1 

900 

3.2 

900 

CAIBUURX  B 

3.1 

1.0 

.1 

907 

5.0 

1.9 

.7 

906 

5.0 

2.0 

.7 

911 

5.3 

1.6 

.2 

916 

TUB  (LSI) 

1200  -  1400 

1500  -  1700 

1800  -  2000 

2100  -  2300 

SFEBD  (E18) 

OBIS 

aB25 

eB35 

OBS 

0815 

0825 

0835 

aas 

0115 

0825 

OB35 

OBS 

0815 

0825 

0835 

OBS 

CKBOOR  A 

3.3 

.2 

900 

3.0 

.1 

900 

1.9 

900 

.8 

900 

aanan  b 

7.0 

1.7 

923 

7.2 

1.1 

936 

3.8 

.2 

913 

2.1 

.3 

913 

TUB  (LSI) 

0600 

-  2000 

ALL 

BOORS 

SPEED  m 

0815 

0825 

0835 

(»8 

ai5 

0B25 

0835 

OBS 

CRBOaRr  A 

2.9 

.1 

.0 

4500 

2.5 

.1 

.0 

7200 

GUEODRI  B 

5.7 

1.3 

.2 

4599 

4.8 

1.2 

.2 

7325 

O  -  2  -  4 
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TUB  (UT} 

0600 

-  2000 

ALL 

BOORS 

8PBD  R8 

9815 

0825 

0839 

0B8 

0815 

0825 

0835 

CBS 

amocRT  A 

2.9 

.1 

4650 

1.9 

.1 

7440 

CKOOCmt  B 

9.7 

1.2 

.3 

4720 

4.6 

.9 

.2 

7538 

a  -  2  -  s 
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cmoma  loaoicii  -a* 


PBRCraXASB  FRaOUBBCI  OT  OCCUIOBIICI  OT  CBDSSHmS 
rnCM  BOURLT  OBSIRVATIOM8 

MMRBnC  RUIMAX  HBKDIM:  027-207 


ammm  imam  723865  sxktioii  mm:  hkllu  afb/las  vbsm  mv 
1ST  TO  arcs  *  8 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MORIS:  JUE 


CRXBOOIOr  A:  ART  CBIUin  OR  VI81BIUTX  (B0DR1.T  OBS  ORLT) 

OOBaORT  B:  BieaSST  WIRD8  REPORTED  WITBIR  THE  BOUR  (BOURLIES  *  SPECIALS) 


0000  -  0200 
ons  0*25  0835  OBS 
.1  900 

.6  906 


0300  -  0500 
OBIS  0825  0835  0 


0600  -  0800 
ai5  0825  0835  OBS 

.3  900 

.4  .2  908 


0900  -  1100 

0815  GE25  0835  CSS 

.8  900 

3.0  .3  905 


1200  -  1400 


1500  -  1700 


1800  -  2000 


2100  -  2300 


SPB8D  (RXS) 

0815 

0825  0835 

DBS 

0815 

0825 

0835 

CSS 

0815 

0825  0835 

OBS 

0815 

0825  OB3S 

CSS 

caasooBi  a 

2.0 

900 

1.7 

.2 

900 

1.9 

900 

.6 

900 

CAT8O0RI  B 

6.8 

.2 

913 

6.3 

.7 

.1 

922 

3.9 

.7 

919 

2.0 

.2 

913 

nm  (LST) 
SPEED  108 
aaBOQRX  A 
aasocm  b 


0600  -  2000 

0815  0825  0835  CSS 

1.3  .0  4500 

4.1  .4  .0  4567 


ALL  BOURS 

0815  0825  OB35  CSS 

.9  .0  7200 

3.0  .3  .0  7287 
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onmnna  xocnioH  ’a* 

TOAPBIAC,  ASBIVILLB  HC 


PBKBimGS  FIOgUBRCT  OP  OCCUIIREIICB  OF  CROSSmilOS 
FPOM  BOORLT  CeSKRVATIOIIS 

HKGHETIC  RUmay  BBADHIO:  027-207 

sxmoa  mMBBR:  723865  SnnCH  lUMB:  KELLIS  AFB/LSS  VBOftS  HV  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

L8T  TO  DK:  *  8  MOHTB:  JUL 


CAXEOORy  A: 

ARy  CBILIKO  OR  VISIBILITy 

(BOURLy  OBS  OHLy) 

CATBOORy  B: 

HIORBST  WIHDS  REPOKl'lO)  HITBIH  TBB 

BOUR  (BOURLIBS  + 

SPECIALS) 

TIME  (L8T) 

0000  -  0200 

0300  -  0500 

0600  -  0800 

0900 

-  1100 

SPEED  (lOS) 

aEi5 

OB25 

aK35  088 

0B15 

0825  OE35  CBS 

0B15 

0E25  OB35  OBS 

0815 

0E2S 

0835 

CBS 

cmnooRy  a 

.8 

.1 

930 

930 

.6 

930 

.5 

930 

CATBOORy  B 

1.2 

.4 

944 

.3 

945 

.7 

943 

2.0 

.4 

936 

TIMB  (L8T) 

1200  -  1400 

1500  -  1700 

1800  -  2000 

2100 

-  2300 

SPEED  (nn) 

OBIS 

0625 

0835  CBS 

0E15 

0825  0835  088 

0815 

0825  OE35  OBS 

0B15 

OE25 

OB35 

OBS 

cnaaoRy  a 

2.0 

930 

1.8 

930 

2.7 

.1  930 

1.1 

.1 

930 

CATBOORy  B 

6.3 

1.1 

.1  948 

5.4 

.3  .1  942 

4.5 

.5  .2  948 

2.4 

.4 

.2 

957 

TIME  (L8T) 

0600 

-  2000 

ALL 

BOORS 

SPEED  RIB 

0E15 

0825 

0835 

OBS 

0B15 

OB25 

CB35 

OBS 

CATBOORy  A 

1.5 

.0 

4650 

1.2 

.0 

7440 

CATBOORy  B 

3.8 

.5 

.1 

4717 

2.9 

.4 

.1 

7563 
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oraiiKniia  uxaunoM  *a' 


PBRCBinnaB  frbqubrct  op  occurrercb  of  cnosswiros 
OBAPBXM:,  MBEVILLB  RC  from  KXIRLY  OBSBtVATIOIIS 

mSSETIC  ROIMAT  BEWIIIO:  027-207 

sraincil  IMBBRt  723865  SZIfflOR  NWt:  nmU  AFB/LAS  VBOAS  RV  PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 


LST  TO  DTCt  +  8 

MCRIB:  AUQ 

OkXEOORr  A: 

ART  CBILIRO  (»  VISIBILm 

(BOURLT  DBS  ORLY) 

CRXEOORZ  Bt 

HIOEBar  WIRD8  REPORTED  WITBIR  TEE 

aOUR  (BOURLIES  + 

SPECIALS) 

TDS  (LST) 

0000  -  0200 

0300  -  0500 

0600  -  0800 

0900 

-  1100 

SPEED  (RI8) 

OBIS 

0825  0835  0B8 

0815 

0825  0835  0B8 

0815 

0825  0835  DBS 

0815 

OE25 

OB35 

OBS 

OOEgORr  A 

1.0 

930 

.3 

.1  930 

.5 

930 

.1 

930 

cuBaoRr  B 

1.4 

.2  950 

1.0 

.2  941 

1.2 

.1  940 

.6 

937 

TUB  (unr) 

1200  -  1400 

1500  -  1700 

1800  -  2000 

2100 

-  2300 

EPEED  (ns) 

CEIS 

0825  0835  DBS 

0815 

0825  0835  C»S 

0815 

0825  0835  DBS 

QEIS 

0B2S 

0835 

OBS 

CMEOORI  A 

1.1 

930 

.9 

.1  930 

1.6 

930 

.3 

930 

CMSOORr  B 

3.5 

942 

2.5 

.5  .1  958 

3.2 

.5  950 

1.7 

.3 

947 

TUB  (LOT) 

0600 

-  2000 

ALL 

BOURS 

SPEED  RTS 

0815 

0825 

0835 

OBS 

0E15 

0825 

0835 

OBS 

CMSOCRI  A 

.8 

.0 

4650 

.7 

.0 

7440 

atXEOORY  B 

2.2 

.2 

.0 

4727 

1.9 

.2 

.0 

7565 

O  -  2  -  8 
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TZHB  (L8r) 

0600 

-  2000 

AU, 

BOORS 

SPEED  ns 

OBIS 

0835 

0835 

OBS 

0815 

0825 

0835 

OBS 

CKnoonr  a 

1.1 

.1 

4495 

.9 

.1 

7192 

CmOORT  B 

3.1 

.4 

.1 

4585 

2.2 

.3 

.1 

7299 
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oFBWTnio  uxancR  *a* 

BSAFBZM:,  ASHEVILLE  EC 


PERCEETAOE  FEEQUEECY  OF  OCCURBBHCE  OF  CROSSHIHDS 
FBOM  BOURLY  OBSSEVATICRS 


MACHBTIC  KUENAY  HEADIEB: 


027-207 


SXKFIOE  EUHBER:  723865  SYKTIOH  HAW:  RELLIS  AFB/LAS  VEGAS  HV 

LST  TO  UTCl  *  8 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MOHTB:  OCT 


CATEGORY  A:  ARY  CEILIHG  OR  VISIBILITY  (HOURLY  OBS  ORLY) 

CATBGtffiY  B:  HIGHEST  WIRDS  REPORTED  WITHIR  THE  HOUR  (BOURLIES  *  SPECIALS) 


TUB  (LST) 

0000  -  0200 

0300  -  0500 

0600  -  0800 

0900  -  1100 

SPEED  (RTS) 

G815 

0825  OB35  OBS 

GE15 

W25  GB35  OBS 

0815 

0B25  OB35  OBS 

GB15 

0B2S  0635  1 

CATEGORY  A 

.3 

930 

.2 

930 

930 

.5 

( 

CATEGORY  B 

.5 

939 

.6 

938 

.3 

940 

1.3 

.2  < 

(LST) 
SPEED  (RTS) 
aOEGORI  A 
CAYBOORY  B 


1200  -  1400 

OBIS  0825  0835  OBS 
1.2  .1  930 
2.5  .8  .1  943 


1500  -  1700 

GB15  GS25  GB35  OBS 

1.8  .1  930 

3.7  .4  945 


1800  -  2000 

0B15  GB25  0B35  OBS 

.5  930 

1.4  .2  942 


2100  -  2300 

GEIS  6B2S  6E3S  OBS 

.5  930 

.9  .1  937 


TIW  (LST) 

0600 

-  2000 

ALL 

HOURS 

SPEED  IBS 

6B15 

0825 

GB35 

OBS 

GB15 

CS25 

OB35 

OBS 

CATEGORY  A 

.8 

.0 

4650 

.6 

.0 

7440 

CATEGORY  B 

1.8 

.3 

.0 

4709 

1.4 

.2 

.0 

7523 

0-2-10 
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oPEmniie  locktioh  *a’ 
USKFBnC,  ASBBVIUB  RC 


PBRCBnAGB  FRBQUEIICI  OP  OCCURRBICB  OF  CROSSVfINDS 
FROM  HOURLY  OBSBRVXTIORS 

MkGMBTIC  RimmY  BBADIHG:  027-207 

SnnOH  RUNBRRi  723865  SXRTIOR  HMIB:  RELLIS  AFB/IAB  VS«S  RV  PERIOD  OF  RECORD:  OCX  81  -  SEP  91 

LST  TO  UIC:  4  8  MCEfTH:  ROV 


CRTEOCRtX  A:  ART  CBILIRO  OR  VISIBILITT  (HOURLY  OBS  ORLY) 

CKTESORT  B:  HIG&EST  WIHDS  REPORTED  WITHIR  TBE  HOUR  (BOURLIES  *  SPECIALS) 


TIME  (LSI) 

0000  -  0200 

0300  -  0500 

0600  -  0800 

0900  -  1100 

SPEED  (RIS) 

OEIS 

0673  OE35 

OBS 

0B15 

CE25  GB35 

CBS 

0E15 

OE25  OE35 

OBS 

0815 

0E2S  OE35  OBS 

CATBOORT  A 

1.0 

.1 

900 

1.8 

900 

2.2 

.1 

900 

3.1 

.4  900 

CMBOORT  B 

2.4 

.7 

920 

2.6 

1.0  .2 

919 

2.9 

1.3 

916 

5.7 

2.1  .3  911 

TIMR  (L8T) 

1200  -  1400 

1500  -  1700 

1800  -  2000 

2100  -  2300 

SPEED  (RIS) 

0815 

0825  OS35 

OBS 

GE15 

OE25  OE35 

OBS 

0815 

OE25  0835 

OBS 

0E15 

OE25  OE35  OBS 

CATEOGRT  A 

3.0 

.4 

900 

2.3 

900 

.9 

900 

.9 

900 

cAXBoomr  b 

5.6 

1.5  .3 

913 

4.2 

.9 

911 

1.8 

.4 

906 

2.7 

.9  905 

TOS  (LST) 

0600 

-  2000 

ALL 

HOURS 

SPKBD  ms 

0B15 

0825 

0835 

OBS 

0815 

OE25 

aE35 

OBS 

CAXEOORX  A 

2.3 

.2 

4500 

1.9 

.1 

7200 

CKtBOORI  B 

4.0 

1.3 

.1 

4557 

3.5 

1.1 

.1 

7301 

0-2-11 
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CPBMTIRG  UXATIOH  ’A’ 
USAFEIAC,  ASIIBVILI.B  HC 


PBRCSmASB  frbqubuct  op  occurrerce  op  CBOSSWIHDS 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

MAOHETIC  RURHAY  HEADING:  027-207 

SZniOR  HUMBER:  723865  STATION  NAME:  RELLIS  APB/LAS  VEGAS  RV  PERIOD  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  *  8  MONTH:  DEC 


CATBOORT  As 

ARY  CEILIHG  OR  VISIBILITY 

(HOURLY  OBS  ONLY) 

CATBOORT  B: 

HIGHEST  WINDS  RBP<nTED  WITHIN  THE 

HOUR  (BOURLIBS  * 

SPECIALS) 

Tin  (LST) 

0000 

-  0200 

0300  -  0500 

0600  -  0800 

0900  -  1100 

SPEED  (RTS) 

6B15 

GE25 

GB35  (ns 

GE15 

GB25  GE35  OBS 

GB15 

GB25  GE35  DBS 

6E15 

GE25  6B35 

OBS 

CATBOORY  A 

1.4 

930 

.9 

930 

.6 

930 

1.7 

.1 

930 

CMBOORI  B 

2.7 

.7 

935 

1.7 

941 

1.5 

.2  940 

3.4 

1.0 

940 

nn  (LST) 

1200 

-  1400 

1500  -  1700 

1800  -  2000 

2100  -  2300 

SPEED  (RTS) 

GB15 

aB25 

aB35  OBS 

CB15 

GB25  GB35  OBS 

OB15 

OE25  GB35  OBS 

GEIS 

6B2S  OE35 

OBS 

cHBaora  A 

2.5 

.2 

930 

1.5 

.1  930 

1.7 

930 

.9 

930 

CATEGORY  B 

4.0 

1.4 

.2  939 

2.7 

.7  .1  937 

2.2 

.9  930 

2.0 

.5 

936 

TDB  (LST) 

0600 

-  2000 

ALL 

HOURS 

SPEED  ns 

aB15 

G825 

0835 

OBS 

0B15 

0E25 

GB35 

OBS 

CATEGORY  A 

1.6 

.1 

4650 

1.4 

.1 

7440 

CATEGORY  B 

2.8 

.8 

.1 

4686 

2.5 

.7 

.0 

7498 

0-2-12 
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oFBRKnira  locmoR  *a’ 

USAFKnC,  ASHBVILLB  RC 


PERCBtITKOB  FRBQUBICy  OF  OCCURRERCB  OF  CROSSHINDS 
FRCM  BOURLT  OBSBRVKTIONS 


HAGHETIC  RUNWAY  HEADING: 


027-207 


STATIGH  HUHBER:  723S65  STATION  NAHB:  NELLIS  AFB/LAS  VEGAS  NV 

LST  TO  UTC:  *  8 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  ALL 


CATEGORY  A:  ARY  CBILIRG  OR  VISIBILITY  (HOURLY  (»S  ONLY) 

CATBGCnY  B:  HIGHEST  WINDS  REPORTED  WITHIN  THE  HOUR  (HOURLIES  *  SPECIALS) 


TIME  (LST) 

0000 

-  0200 

0300 

-  0500 

0600 

-  0800 

0900 

-  1100 

SPEED  (KIS) 

6B15 

GB2S 

6B35  OBS 

6B15 

6B25 

GE35  OBS 

GB15 

6E2S 

6B35  OBS 

6E15 

GE25 

6E35  OBS 

CKTEGORY  A 

1.0 

.1 

10956 

1.0 

.1 

.0  10956 

1.2 

.1 

.0  10956 

1.7 

-1 

10956 

CATEGORY  B 

1.9 

.4 

.0  11091 

1.9 

.4 

.1  11092 

2.2 

.6 

.1  11111 

3.6 

.9 

.1  11087 

TIME  (LST) 

1200 

-  1400 

1500 

-  1700 

1800 

-  2000 

2100 

-  2300 

SPEED  (RTS) 

6E15 

aE2S 

6E35  OBS 

GB15 

GE25 

6E35  OBS 

GB15 

0E25 

0835  OBS 

GE15 

GB25 

GB35  OBS 

CKiBoainr  a 

2.3 

.1 

10956 

2.1 

.1 

10954 

1.5 

.1 

109S3 

.9 

.1 

10953 

CMBOORT  B 

5.2 

1.1 

.1  11177 

4.7 

.9 

.2  11216 

2.8 

.5 

.1  11109 

2.0 

.4 

.1  11085 

TIME  (LST) 

0600 

-  2000 

ALL 

HOURS 

SPEED  RTS 

6B15 

6B25 

GB35 

OBS 

GE15 

GE25 

GE35 

OBS 

CATEGORY  A 

1.7 

.1 

.0 

54775 

1.4 

.1 

.0 

87640 

CATEGORY  B 

3.7 

.8 

.1 

55700 

3.0 

.7 

.1 

88968 

0-2-13 
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pua  B 


DBOREB  Diur  SOWDUaBS 


DBGRBB  OATS. 

CRKATED  FROH  BOURLT  OBSBRVKTIORS  (WUC^MIR/T  NBER  AVAILABLE),  THESE  TABLES  GIVE  THE 
THE  HUMBER  dt  DEGREE  DATS  FOR  EACH  MOUTH  IR  EACH  TEAR  OP  THE  AVAILABLE  PERIOD  OF  RECORD. 

IRCLUDBD  BBREATH  EACH  SUMtART  ARE  STATISTICS  BASED  OR  A  30-TSAR  (1951-1980) 

POR  (IP  AVAILABLE).  THE  30-TBAR  PCR  PROVIDES  AMS  USERS  WITH  A  SUWART 
OORSISTERT  WITH  OTHER  8IARDARD  CLIMATIC  PUBLICATIORS,  ROTABLT  THOSE 
OF  THE  RATIORAL  CLIMATIC  DATA  CERTER  (HCDC).  HOTS  THAT  THE  30-TSAR  POR  HILL 
CHARGE  TO  1961-1990  AS  SOOM  AS  DATA  FOR  I»CEMBSR  1990  HAS  BEER  PROCESSED. 

MOUTHS  MITB  HO  AVAILABIR  DATA  ARD  MOHTHS  WITH  A  VALUE  OF  ZERO  APPEAR  AS  BLARES 
IR  THESE  TABLES.  ASTERISKS  (****)  DEMOTB  AR  IRCOMFLETE  MORTH  WITH  A  DAT  (OR  DATS)  THAT 
CARROT  BE  CALCULATED  (FILLED  IR)  AUTOMKTICALLT. 

HEATIRG  DEGREE  OATS. 

ORE  ’HEATIRG  DEGREE  OAT*  IS  ASSIGHED  TO  REPRESEMT  EACH  DEGREE  THAT  THE 
MSAR  TBHFERAIORB  FALLS  BELOW  A  DESIGRATED  ‘BASE  TEMPERATURE*  OF  65  DEGRESS* 

FAHRBRHEIT.  FOR  EXAMPLE,  IF  THE  MSAR  TBWSRATURE  OR  A  GIVER  OAT  IS  57  DEGREES, 

THAT  DAT  IS  SAID  TO  HAVE  8  HSATIHO  DEGREE  DATS. 

COOLIRO  DEGREE  DATS. 

ORB  ’COOUHO  DEGREE  OAT*  IS  ASSIGHED  TO  HEPRESEHT  EACH  DEGREE  THAT  THE 
TEMPERATURE  RISES  ABOVE  A  DESIGRATED  ’BAOS  TBfPERATURE*  OF  65  DEGREES* 

FAHRBHHSIT.  FOR  EXAMPLE,  IF  THE  MSAR  TEMPERATURE  FOR  A  GIVER  DAT  IS  73 
DEGREBS,  THAT  DAT  IS  SAID  TO  HAVE  8  OOCX.IRG  DEGREE  DATS. 

*65  DEGREES  FAHRBRHEIT  BAS  BEER  SELECTED  AS  THE  RATIORHIDB  SIARDAHD 
*BASB  TBWBRATURB*  AT  HHICB  (AT  LEAST  THBORBTICALLT)  RO  HEATIRa  OR 
OOOLIRO  IS  REQUIRED.  IF  AHDIHER  BASE  TEWERATURB  IS  USED  IR  THESE 
TABLES,  IT  WAS  SPBCIALLT  REQUESTED  BT  THE  SXATIOR,  ARD  IS  ROIED. 


ROTE  1.  THESE  SUIMARIBS  ARB  HOT  AVAILABLE  POR  PART  TIME  PERIODS. 
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OFBRKniia  uxKnm  -a*  smmra  obsrbb  days 


USAPEnC.  ASHBVILLB  HC 

SnaiOK  mMBSR:  723865 

FMOH  BODRLT  OBSKRVATIORS 

StHTIOH  MAKE:  MELLIS  AFB/LAS  VBGA8  MV 

LST  TO  UIC:  *  8 

BASE  TEMPERATURE  65 

PERIOD  OF  RECORD:  JAR 

43  - 

8EP  91 

IBARS 

JAM 

FEB 

MMl 

APR 

HAT 

Jim  JUL  Aue 

8BP 

OCT 

MOV 

DEC 

Aim 

1943 

517 

305 

181 

78 

1 

48 

307 

495 

1932 

1944 

588 

491 

273 

81 

11 

**** 

1444 

1949 

**** 

573 

274 

44 

115 

169 

647 

1822 

1950 

714 

342 

225 

37 

24 

4 

232 

420 

1998 

1951 

594 

426 

267 

55 

21 

65 

365 

650 

2443 

1952 

661 

434 

397 

35 

419 

573 

2519 

1953 

408 

399 

223 

83 

32 

79 

243 

605 

2072 

1954 

557 

241 

328 

10 

5 

45 

193 

605 

1984 

1955 

688 

528 

259 

105 

23 

1 

6 

291 

451 

2352 

1956 

443 

500 

224 

77 

2 

70 

380 

527 

2223 

1957 

594 

208 

165 

63 

14 

48 

402 

482 

1976 

1958 

503 

287 

296 

112 

1 

22 

288 

440 

1949 

1959 

510 

398 

171 

8 

8 

1 

34 

297 

498 

1925 

1960 

674 

502 

139 

53 

1 

35 

278 

561 

2243 

1961 

560 

337 

246 

35 

1 

130 

412 

685 

2406 

1962 

625 

409 

421 

12 

23 

1 

19 

248 

578 

2336 

1963 

695 

223 

306 

161 

2 

10 

265 

643 

2305 

1964 

674 

530 

374 

133 

65 

5 

451 

607 

2839 

1965 

560 

436 

365 

203 

34 

15 

23 

256 

579 

2471 

1966 

677 

540 

250 

68 

66 

289 

588 

2478 

1967 

615 

421 

173 

221 

24 

19 

252 

723 

2448 

1968 

635 

278 

179 

91 

9 

27 

274 

731 

2224 

1969 

497 

484 

349 

55 

10 

74 

272 

503 

2244 

1970 

514 

254 

238 

149 

111 

282 

604 

2152 

1973 

721 

401 

373 

107 

7 

29 

330 

548 

2516 
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1974 

678 

401 

149 

47 

7 

51 

337 

645 

2315 

1975 

622 

450 

339 

186 

26 

67 

369 

538 

2597 

1976 

584 

361 

319 

139 

5 

47 

282 

664 

2401 

1977 

636 

315 

385 

54 

56 

5 

251 

446 

2148 

1978 

543 

377 

184 

110 

18 

1 

306 

645 

2184 

1979 

694 

464 

233 

59 

17 

41 

377 

532 

2417 

1980 

453 

288 

265 

105 

32 

88 

286 

463 

1980 

1981 

466 

360 

228 

29 

1 

63 

179 

500 

1826 

1982 

569 

355 

263 

71 

6 

2  44 

360 

551 

2221 

1983 

507 

294 

225 

151 

13 

7 

289 

567 

2053 

1984 

545 

418 

196 

67 

113 

331 

590 

2260 

1985 

568 

441 

220 

9 

18 

391 

548 

2195 

1986 

452 

275 

118 

39 

7 

3  52 

283 

572 

1801 

1987 

594 

384 

325 

43 

19 

343 

683 

2391 

1988 

642 

404 

251 

76 

32 

274 

567 

2246 

1989 

636 

423 

110 

21 

13 

56 

240 

554 

2053 

1990 

602 

442 

175 

12 

24 

310 

774 

2339 

1991 

626 

264 

327 

45 

14 

1276 

MBM 

1  586 

387 

256 

77 

13 

0 

0 

43 

302 

575 

SO 

1  80.84 

92.10 

79.38 

53.34 

15.00 

.21 

2.36 

34.44 

64.74 

82.73 

••••OTL  30TO 

SUMTIOH  (1951 

-1980)»»*» 

mm 

1  593 

389 

272 

90 

15 

0 

0 

43 

310 

575 

so 

1  85.38 

97.27 

83.18 

57.14 

16.69 

.26 

2.83 

33.58 

63.49 

81.46 
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omnniiB  ucnioii  'a* 

USAFBnC,  ABHBVILLB  HC 


OOOLIIIO  DBGREB  DAYS 
FBQM  aOURLT  (ffiSERVATIORS 

EASE  TBIPERAXlIRE  65 


sranon  IIUOBR:  723865 


SXATIOH  HAMB:  HELLIS  AFB/LA8  VBQAS  HV 
LSI  TO  UIC:  +  8 


PEKIOO  OF  BECnSD:  JAH  43  -  SEP  91 


TEARS 

JAM 

FEB 

lAR 

APR 

MAT 

JUR 

J1IL 

AUG 

SEP 

OCT 

BOV 

DEC 

AMR 

1943 

16 

204 

364 

499 

776 

753 

552 

186 

3350 

1944 

16 

314 

421 

730 

738 

**** 

2219 

1949 

**** 

170 

293 

640 

814 

636 

558 

121 

3232 

1950 

3 

154 

327 

541 

802 

747 

435 

243 

13 

3265 

1951 

4 

73 

324 

564 

810 

674 

531 

116 

3096 

1952 

4 

84 

399 

500 

767 

863 

525 

248 

5 

3395 

1953 

8 

111 

150 

552 

868 

733 

544 

148 

3 

3117 

1954 

7 

195 

464 

531 

860 

706 

520 

212 

3495 

1955 

7 

57 

262 

554 

764 

751 

536 

217 

5 

3153 

1956 

15 

96 

359 

641 

782 

693 

591 

134 

3311 

1957 

9 

8 

80 

219 

695 

812 

719 

503 

82 

3127 

1958 

105 

466 

635 

765 

840 

539 

245 

4 

3599 

1959 

5 

175 

298 

700 

921 

725 

427 

175 

3426 

1960 

32 

145 

324 

726 

854 

762 

548 

135 

5 

3531 

1961 

89 

370 

751 

836 

711 

341 

99 

3197 

1962 

177 

213 

521 

733 

769 

487 

164 

3 

3067 

1963 

4 

36 

346 

430 

762 

736 

488 

181 

1 

2984 

1964 

5 

58 

266 

479 

792 

721 

404 

245 

2970 

1^65 

108 

213 

406 

742 

685 

280 

133 

2567 

]  ^66 

11 

79 

406 

589 

769 

760 

462 

78 

2 

3156 

1967 

23 

4 

274 

441 

879 

860 

464 

149 

5 

3099 

1968 

6 

47 

296 

583 

781 

617 

464 

92 

2886 

1969 

8 

73 

394 

534 

790 

924 

566 

57 

3346 

1970 

2 

3 

36 

396 

635 

880 

832 

402 

104 

2 

3292 

1973 

73 

428 

655 

889 

757 

433 

137 

9 

3381 
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1974 

38 

51 

419 

704 

815 

699 

553 

168 

3447 

1975 

5 

15 

266 

591 

795 

669 

475 

127 

2943 

52 

385 

543 

769 

616 

391 

57 

2 

2815 

121 

142 

656 

823 

764 

450 

178 

3 

3137 

7 

36 

226 

606 

766 

763 

437 

249 

5 

3095 

94 

349 

566 

755 

631 

565 

212 

3172 

1980 

2 

57 

146 

560 

806 

751 

452 

101 

11 

2966 

1981 

5 

180 

271 

700 

889 

794 

524 

84 

22 

3469 

1982 

3 

97 

321 

518 

751 

764 

453 

49 

2956 

1983 

1 

20 

311 

576 

766 

604 

495 

75 

B 

2856 

1984 

4 

111 

586 

644 

770 

709 

577 

83 

1 

3485 

1985 

4 

204 

400 

647 

Oil 

746 

342 

108 

1 

3263 

1986 

21 

60 

105 

430 

706 

744 

838 

341 

68 

2 

3315 

1987 

122 

318 

625 

649 

725 

454 

160 

3053 

1988 

7 

54 

295 

586 

842 

688 

443 

313 

34 

3262 

1989 

2 

80 

252 

372 

635 

880 

689 

473 

155 

3538 

1990 

23 

120 

317 

580 

789 

717 

539 

156 

3241 

1991 

60 

202 

547 

014 

729 

493 

2845 

MM 

0 

9 

97 

323 

586 

800 

735 

477 

149 

3 

8D 

3.49 

16.15 

58.82 

91.87 

84.53 

53.48 

68.27 

71.98 

63.63 

6.60 

••••SPL  30TR 

SOWKnOH  (1951 

-1980)**** 

mR 

0 

7 

83 

314 

583 

806 

740 

477 

154 

2 

so 

1.86 

9.50 

47.31 

94.76 

89.36 

49.57 

73.78 

72.74 

57.98 

2.93 

B  -  3  -  lA 


OBBranC/DS— 92/283  -  Pmgm  364 


A  W  8 

cumnc  BRIEF 

MM  92 

RATIOH  HAME:  RELLIS  APB/LAS  VEGAS  HV 
LATITUDB/LOHOITUDBt  36  14  R  115  02  W 

BOURLT  OBS  PORt  OCT  81  -  SEP  91 

SUItlART  OF  DAY  POR:  MAR  42-SBP  44,  JAR  49-SBP  91 
aOURS  SUHMRIEBDl  0000  -  2300  LST 

LST  TO  UTCi  408 

FIBIJ)  ELEV:  1869  FT 
ST8T1GII  MSC:  723865 

CALL  SIGH:  KLSV 

SUPERSEDES:  NGV  86 

1  NOIRB 

JAR 

PBB 

MAR 

APR 

MAT 

JUR 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

ROV 

DEC 

ANN 

TOR  1 

KXmt  MAX  TEMP  (P) 

80 

86 

90 

100 

112 

117 

119 

115 

116 

101 

86 

77 

119 

44 

MEM  MAX  TEMP  (P) 

57 

63 

69 

78 

88 

98 

104 

102 

95 

82 

67 

58 

80 

44 

HEAR  TBO  <P) 

45 

51 

57 

65 

74 

84 

91 

88 

80 

68 

54 

46 

67 

44 

1  HEAR  MIR  TEMl 

»  (P) 

33 

38 

44 

52 

61 

69 

76 

75 

66 

53 

41 

33 

54 

44 

1  EJCmi  MIR  TEMP  (P) 

10 

16 

21 

31 

41 

48 

59 

54 

45 

25 

17 

11 

10 

44 

D/W  TS<P  6E  100  (P) 

wm 

mm 

wm 

14 

26 

21 

9 

1 

0 

0 

72 

44 

0/R  TEMP  CE  90  (P) 

Hi 

Bl 

3 

u 

26 

31 

30 

23 

7 

0 

0 

134 

44 

D/W  TEMP  I.T  40  (P) 

25 

16 

MM 

0 

0 

HI 

0 

1 

13 

26 

90 

44 

D/W  TEMP  LT  33  (P) 

15 

6 

jn 

■□1 

0 

0 

Bl 

0 

t 

4 

15 

41 

44 

1  BBATIRS  DEOREE  DATS 

mm 

387 

256 

77 

13 

> 

0 

0 

1 

43 

302 

575 

2239 

49  1 

1  COOLINQ  DBCTO  DATS 

J|||D| 

f 

9 

97 

323 

586 

800 

735 

477 

149 

3 

0 

3179 

49  1 

1  MEAR  DEWPOIRT  TEMP  (P) 

23 

25 

27 

28 

31 

34 

44 

47 

39 

31 

25 

23 

31 

10 

1  MBMI  NET  BULB 

TEMP  (P) 

36 

40 

44 

49 

54 

59 

64 

65 

58 

50 

42 

36 

so 

10 

1  99.95%  WCPA  (FT) 

2300 

2300 

2400 

2350 

2350 

2300 

2200 

2200 

2250 

2250 

2350 

2250 

2300 

10 

1  MEAR  REL  BUM  07  L8T(%) 

54.2 

50.0 

44.2 

iS9 

26.5 

22.0 

28.6 

36.4 

34.0 

37.6 

43.2 

54.4 

38.7 

10  1 

1  MEAR  REL  BUM  13  L8T(%) 

30.9 

28.0 

23.8 

ImI 

16.0 

13.5 

18.5 

22.0 

19.5 

20.8 

25.5 

32.0 

22.5 

10  1 

MAX  24BR  PRBCIP  (IR) 

.81 

.97 

1.25 

.65 

1.02 

2.50 

1.77 

1.16 

1.00 

1.17 

1.15 

2.50 

44 

MAX  PRBCIP  (IR) 

B 

1.94 

1.83 

3.36 

.94 

1.37 

4.73 

2.44 

1.40 

1.26 

2.41 

1.73 

9.97 

44 

MEAR  PRBCIP  (IR) 

H  ^ 

.38 

.43 

.25 

.15 

.08 

.46 

.45 

.28 

.25 

.42 

.35 

4.04 

44 

MIR  PRBCIP  (IR) 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.59 

44 

D/W  PRBCIP  OB 

.01  (IR) 

3 

2 

3 

2 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

24 

44 

1  D/W  PRBCIP  or 

.50  (IR) 

1 

1 

1 

1 

« 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

I 

8 

44 

1  MAX  24HR  SRPL 

(IW) 

2.2 

1 

mm 

mm 

mm 

HI 

0 

mm 

mm 

1 

1.2 

4.7 

42 

MAX  SRPL  (IR) 

B9 

2.2 

1 

■I 

Bl 

Bl 

Bl 

0 

Bl 

1 

1.2 

8.4 

42 

MEAR  SRPL  (IR) 

.1 

1 

MM 

Bl 

WSm 

mm 

0 

Bl 

Bl 

* 

1 

.5 

42 

1  D/W  SRPL  OB 

1  (IR) 

B| 

1 

0 

^9 

MM 

0 

^9 

Bl 

0 

t 

1 

42 

1  D/W  SRPL  08  1. 

5  (Dl) 

f 

0 

El 

Bl 

0 

Bl 

0 

0 

« 

42 

1  MAX  DLT  SRO  DEPTH  (IR)  |  4 

1 

• 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

« 

42  1 

PRVLRO  WHD  DIR  (DEO) 

$02-04 

$02-04 

$02-04 

$17-19 

$17-19 

$17-19 

$17-19 

$17-19 

$17-19 

$02-04 

$02-04 

$02-04 

$17-19 

10 

MEAR  WRD  SPD  (BIS) 

3 

5 

6 

6 

6 

6 

5 

4 

4 

4 

4 

3 

5 

10 

MAX  WHD  SPD  (RTS) 

54 

57 

55 

53 

SO 

59 

61 

63 

58 

47 

48 

49 

63 

36 

SR  COVER  or  5/10  (%) 

36.8 

43.4 

40.7 

38.4 

30.8 

20.7 

24.4 

24.6 

23.9 

35.7 

38.8 

31.9 

10 

D/W  TBURDBR8T0RM3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

4 

4 

2 

mm 

1 

1 

17 

44 

D/W  POO  (VSR  LT  7  MI) 

1 

1 

1 

1 

• 

0 

1 

* 

• 

II 

1 

1 

6 

44 

LBSIHDt  AIBI  • 
D/W  - 
fi  - 

**  • 

*  m 

ARRUAL 

MEAR  HUMSBR  OP  DATS  WITH 

BASED  OH  LESS  THAR  PULL  HORmS 

IRSTARTAHEOUS  PEAK  WIRD8 

DATA  HOT  AVAILABLE 

POR/TOR  >  PERIOD/TBARS  OF  RECORD 

WCPA  •  WORST  CASE  MAXIMUM  PRESSURE  ALTITUDE 

f  -  LESS  THAR  0.5  DATS  OR  TRACE  AS  APPLICABLE 
$  >  PERCERTAOB  OP  CALM  WINDS  GREATER  THAR  OR  EQUAL  TO  MEAN 
WIND  DIRECTION 
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PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY  OP  CEILIHO  AND  VISIBILITY 
I  JAR  I  FEB  I  MAR  |  APR  |  MAY  |  JUN  |  JUL  |  AUO  |  SEP  |  OCT  |  NOV  |  DEC  |  ANN  |  YOR 


LST 


00-02 

.9 

.7 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.8 

1.5 

.3 

10 

03  -  05 

1.1 

.4 

.6 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.2 

1.1 

.4 

10 

CIO 

06  -  08 

1.2 

.4 

.9 

.6 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.8 

1.8 

.5 

10 

LT  3000  FT 

09-11 

1.2 

.9 

.9 

.2 

.0 

.0 

.2 

.0 

.0 

.3 

1.1 

.4 

10 

AND/OR 

12  -  14 

1.2 

1.4 

.6 

.0 

.0 

.1 

.1 

.2 

.0 

.2 

.4 

1.5 

-5 

10 

VSBY 

15  -  17 

1.6 

1.7 

.9 

.0 

.1 

.0 

.2 

.0 

.0 

.4 

.8 

1.3 

.6 

10 

LT  3  MI 

18  -  20 

.6 

.7 

.4 

.1 

.0 

.0 

.2 

.0 

.1 

.5 

.2 

1.0 

.3 

10 

21  -  23 

.3 

1.1 

.1 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.3 

.2 

1.3 

.3 

10 

ALL 

1.0 

.9 

.6 

.1 

.0 

.0 

.1 

.1 

.0 

.2 

.6 

1.3 

.4 

10 

00-02 

.2 

.0 

■  1 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

-3 

.9 

.1 

10 

03  -  05 

.3 

.1 

.1 

.0 

.0 

HI 

.0 

.0 

.0 

.9 

.2 

10 

CIO 

06-08 

.3 

.0 

■  i 

.2 

.0 

.0 

■9 

.0 

.0 

.0 

1.6 

.3 

10 

LT  1500  FT 

09-11 

.3 

.4 

.6 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.4 

.2 

10 

AND/OR 

12  -  14 

1.0 

.6 

.3 

.0 

.0 

.1 

.1 

.1 

.0 

.2 

.8 

.3 

10 

VSBY 

15  -  17 

.5 

.1 

■1 

.0 

.1 

.0 

.2 

.0 

.0 

.2 

HI 

.2 

10 

LT  3  MI 

18  -  20 

.3 

.2 

Ho 

.1 

.0 

.0 

.2 

.0 

.1 

.0 

HO 

HI 

10 

21  -  23 

.2 

.2 

■9 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

HI 

HI 

10 

ALL 

.4 

.2 

•3 

.1 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.1 

•3 

.6 

•3 

10 

00-02 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.3 

.3 

i_ 

10 

03  -  05 

.2 

.1 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.6 

.3 

HI 

10 

CIG 

06  -  08 

.3 

.0 

.1 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.6 

1.2 

.2 

10 

LT  1000  FT 

09-11 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.1 

HI 

.1 

10 

AND/OR 

12  -  14 

.1 

.2 

.1 

.0 

.0 

.1 

.1 

.1 

.0 

.2 

.0 

HO 

.1 

10 

VSBY 

15  -  17 

.0 

.0 

.5 

.0 

.1 

.0 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

Hm 

.1 

10 

LT  2  HI 

18  -  20 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

H9 

.0 

10 

21  -  23 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

.0 

10 

ALL 

.1 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.2 

.3 

.1 

10 

00-02 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.1 

.2 

.0 

10 

03  -  05 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

.2 

.0 

10 

CIO 

06-08 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.4 

.0 

10 

LT  200  FT 

09-11 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

10 

AND/OR 

12  -  14 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

10 

VSBY 

15  -  17 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

10 

LT  1/2  HI 

18  -  20 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

10 

21  -  23 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

10 

ALL 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.1 

.1 

.0 

10 
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